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(Attached Sheet) 

VEB WERK FUER FERNMELDEWESEN 
BERLIN -OBERSCHOENEWEIDE , GBR 
Information Sheets on Electronic Tubes in Bevelopm* 


Jan 57 


>nt and Production 


TYPE DESIGNATION 
EC 84 
d/eY 86 
E/Pec 84 
E/PCF 82 
E/P/UCL 82 
GA 560 
E/lF 860 
E/lL 861 
T 113 

B 30 G1 +) 

B 43 M 1 
B 30 M 1 
B 23 M 1 
SRL 353 
SRS 360 
SRL 354 
SRY7 355 
SRW 356 
SRS 4452 
SRS 551 
SRS 453 
GRS 251 
SRS 454 


EDITION 


Feb 55, 
Oct 55 
Aug 55 
Sep 55 
Feb 56 
Oct 55 
Apr 56 
Bov 55 
Aug* 55 
Sep 55 
Nov 55 
Mar 55 
Aug 54 
Nov 35 
Nov 55 
Aug 55 
Feb 56 
Oct 55 
Oct 55 
Mar- 55 

Jun 55 
Aug 55 
Nov 54 


NO PP 


* BOTE* In German, English, French & Spanish 
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N0> 

TYPE DESIGNATION 

EDITION 

DATE 

NO PP 

24 

EC 560 

2 

J an 5 6 

■af 4 

25 

ED 7 

2 

Feh 55 

8 4 * 

26 

?30 

1 

Mar 55 

£ 4 

27 

707 B 

2 

Jan 56 

B 4 

28’ 

726 B 

2 

Jul 55 

4 

29 

721 B +) 

1 

Feh 55 

4 

5C 

724 B +) 

1 

Feh 55 

4 

51 

t B 24 +) 

2 

Jul 55 

4 

52 

52 a 

*55 

s 1,5 / SOd Y 

S 0,8/2 i 111 

S 1/0,2 i 11 A 

1 

Feh 56 

J an 5 6 

Jan 56 

« 4 

4 

4 

*54 

a l,5/o, 5 i v 


Jan 56 

6 

*55 

S 5/1 i 


Jan 56 

4 

*36 

S 5/6 i 


Jan 56 

4 

*57 

. S 5/20 i 


Jan 56 

4 

*38 

S 7, 5/0, 6 d 


Jan 56 

4 

*59 

S 15/5 d 


Jan 56 

4 

*40 

S 15/40 i 


Jan 56 

4 

*41 

S l/6 i IV 


Jan 56 

4 

*42 

S 1/20 i IY 


J an 5 6 

4 

*45 

S 1/50 i IY 


Jan 56 

4 • 

*44 

G 7, 5/0, 6 d 


Jan 56 

4 

*45 

G 10/4 d 


Jan 56 

4 

*46 

G 20/5 d 


Jan 56 

4 

47 

St R 150/30 

1 

Nov 55 

4 

48 

z 5023 

4 

Apr 56 

ES 6 

49 

F 9 M 2 

1 

Feh 56 

4 

*NOTEi 

In German, English £ 

Spanish & French: 
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Informafionsblatt 



filr Prequenzen bd 


Heizung 

II e i z spanning 

Hei zs trom 


Be.tri eb swerte 
An odens paimung 
Anodenstrom 
Steilheit 

Verstarkungsfaktor 


Innenwi ders tand 

\ jCcl 1- Ou. ^ vvw/n rl Q-v* 4 * O, v 

\C ^ - 1 -- • ' ^ >-> CMX 


Ano dense hwan z s t r om 
(u g = - 9 V) 


Bel 9QQ tiHz.t 
Bandbreite 
Lei stungsver star kung 
Rau. s e hf ak to r 


ur Gifferbosi 

s-Schctltung 


' ■ ./ ■ /; 




_T : ' ' ' ; V 

in Git t er basi s-S chaltung 
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Grenzwerte 





Anodenkaltsp annang 

U _ 

aL max 

250 

Y 


Ano den s p annang 

u 

a max 

150 

Y 


Anodenbe las tang 

N 

a max 

2 

W 


Gittervor spannung 

-U 

g max 

0 

Y 


kat od en str om 

max 

U f/k max 

20 

mA 


Spannung zwischen 
Paden and Katode 

80 

y++) 


AuBerer Wider stand 
gwischen Paden 

^f/k max 

; 20 

k A 

• 

and Katode 


- 



++ ^Wenn die Rohre g 

alvani sch 

in Reihe 

mit 


einer zweiten geschaltet 

ist, z . B . 

in 


Casco de—Schal tun 

g Oder in 

direkt gekop- 


pelten Kreisen, 

darf die 

Spannung 

zwischen 


Paden and Katode 

maximal 

250 Y betragen. 


wenn der Brenner 
negativ ist . 

in Bezag 

auf die 

Katode 


Eapazitaten 





Gitter/Katode 

c ca 

e 

4,4 

pP 


Anode /Kat ode 

c ca 

21 

0,18 

pP 

• 

Gitter/Anode 

c s/a oa 

2,4 

pP 



,*> Die Bohre EC 84- darf nicht mit fester 
Oitt e rvqrsp annung betrieben werden. 


Betriebgbediriguixgeri . 


Die angegebenen Daten sind Mittelwerte. 

Aus Grunden der Massenf ertigung muB mit ent- 
sprechenden Streuungen am diese Mittelwerte 
gerechnet werden. 

Der Nennwert der Heizung (unterstrichen) ist 
einzuhalten. Durcli N etzsp annung s sc hwankungen 
and Schaltmitt el streuungen darf 


die He iz spannung 
niciit mehr als + 10 ^ 


vom Nennwert abweichen; jedoch. darf diese 
Toler anz nar kurzzeitig in Anspruch genom- 
men werden, da sonst eine erhebliche Minde— 
rang der Lebensdauer eintreten kann. AuBer- 
dem andern sich die angegebenen Rohrendaten. 

Die Grenzwerte durfen mit Rucksicht anf die 
Betriebssicherlieit and die Lebensdaaer der 
9 Rohre anter keinen TJmstanden uberschritten 

werden. Bei tjberschreiten der Grenzwerte er- 
lisclit jeder Garantieanspraeb. 

Die Temperatur der* Rohre im Daaerbetrieb 
darf 150 °C nioht uberschreiten. 


S ocke I schct Irsche met 
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Socket: 9-si 

liftiqer Mirsiotup- 
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Gewscht: c 

ockeS (Naval ) 
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN 
Berlin— Oberschoneweide 
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Information 
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Uw Hochsponnung -'M- 

*Er 6leichrichterrohjaB^EY 86 



•v-:. V 


7. 
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Soekelsehalt schema 
(■von unten gegen 
die Stifte gesehen) 



( max c Abmessunger 
, , £,3S 0+OJ2A 


Sockels 9-st if tiger Kir 
sockel (HovalM 

Gewicht s ca 15 g JM. 

Die Stifte sind aui ■; | i 
gefuhrten Teilkre:yHg|p 




international ein- 
11,9 mm 0 angecrdnst 


Rbhxe bef ijfi||fsicli in der Entwicklnng. Ge= 
r ingfugjgj^roerimsen bei der Uberleitung 
in die behalten wir mis vor . 


fa WERK FUR FERNMELDEWESEN 

Berlin - Qberschoneweide 


'87 Aufg,3 Aug.SS 



Sieile 

Doppeltriode 


Die Miniaturrbhre (Koval) E/PCC 84 1st eine 
HP~7erstarkerroIme fur Kaakode -Schal tung bis 
zu Prequenzen von 220 MHz in Pemseh und UKW- 
Empfangern,; Beide Trioden sind dure h eine Ab— 
schirmung voneinander getrennt Die Abschir- 
munf; i-st niit dem Git t er des II Systems ver — 
burden* Die Katode des L, Systems 1st zwei- 
mal herausgef Uhrt , Der Kat od enanschluG k y 
soil mi t der Eingangs- und k^ a mit der Aul- 
gangsschaltung verbunden werden-, Das f Syst em 
wird in Kat od enbasi s- und das II* System in 
Gitt er basis schal tung be trie ben 


Heizspannung 

Heizstrom 

Betriebswerte (Tferte 
Anode ns pannung 
Gi 1 1 e r vo r s pannung 
Anodenstr om 
Steilheit 

Verstarkungsfaktor 
Innenwi derstand 

Bingangswide rstand 
(Katodenbasisstuf e) 
(f = 200 MHz) 

Rauschzahl 

( Katodenbasisstufe ) 


System) 
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Grenzwerte (Werte je 

Anodenkaltsp annung 

System) 

^aL max 

550 

T 

A.nod e n s p annung 

U a max 

180 

V 

Anodenbelastung 

N 

a max 

2 

¥ 

Gitter able itr^ider stand R T max 

0,5 

Mil 
k ja + ) 


R 

20 

Katodenstrom 

gllmax 
^k max 

18 

mA 

Spannung zwischen 
Paden und Kato&e 

n f/kl max 

90 

V 


^f/illmax 

250 

v** 

AuBerer 

^f/kllmax 

90 

V 

Vider stand, zwischen 
Paden und Katode 

^f/k max 

20 

k£i. 

+} Bei automatiseher 

Gitt ervor spannung , 



die durch einen kapazitiv uberbruckten 
TCat od enwid ers t and R. = 100 Ohm erzeugt 
wird - 

Bei fester Gitf ervor spannung darf der 
Tider stand zwischen dem Gitter des 
zweiten Systems und der Erde bis zu 
100 kOhm betrageno 

-t- 4 -)Der Gleichspannungeanteil dari nsaxistal 
180 7 betrageiio 


Kapazi taken ( ohne AuBere Absehirmung) 


Git ter i/Katode I 
+■ Paden 

Anode i/Katode I 
+ Paden 

Anode i/Katode I 
+ Paden + Gitter II 

Anode l/Gitter I 
Gitter i/Paden 
Anode i/Anode II 
Gitter i/Anode II 
Anode Il/Katode II 

Katode U/Gitter II 
+• Paden 

Anode Il/Gitter II 
+ Paden 

Kat ode Il/Paden 
Anode Il/Gitter II 


°giA;*f 

ca 

2,3 

pP 

a a.l/kl+f 

ca 

0,5 

pF 

c al/kl+f 

ca 

1,2 

pP 

+ gll 

°al/gl 

ca 

1*1 

pP 

°gl/f 

ca 

0,25 

pP 

°al/all 

ca 

0,035 

pP 

c gl/aII 

ca 

0,006 

pP 

0 aIlAlI 

ca 

0*17 

pP 

°kll/gll 

ca 

4,5 

pP 

+ f 

0 aXl/gII 

ca 

2,5 

pP 

+ f 

°kll / f 

ca 

2,5 

pF 

c aIl/gII 

ca 

2,3 

pP 





Betriebsbedingungen 

Die angegebenen Daten sind Mittelwerte® Aus 
Grunden der Massenf er tigung muB mit entspre- 
chen&en Streuungen um diese Mittelwert e ge~ 
rechnet vierden# 

Die Nennwerte der Heizung (unter strichen) 
sind einzuhalten® Durch Netzspannungssehwan- 
kungen und Schaltraitt elstr euungen darf 

bei Parallelheizung die Heizspannung 
nieht mehr ais t 10 °/o 

bei Serienheizung de:r Heizstrcm 
ixicht mehr ais i 6 fo 

vom Nennwert abweichen; jedoch durfen diese 
Toler arizen nur kurzzeiiig in Anspruch genome 
men weraen., da sonst sine erhabliehe M±nde»» 
rung der Lebensdauer eintreten kann a AuBer- 
dem andern sich die angegebenen Rohrendateno 

Die Grsnzwerte durfen mit Rueksicht auf die 
Betriebssieherheit und die Lebensdauer der 
Rdhre unter keinen Umstanden uber schritten 
werderio 

Bei tJberschreit en der Grenzwerte erlischt 
jeder Garantieansprucha 

Die Temperatur der Rohre im Dauerbetrieb 
darf 1 50 °0 nicht iiberschreiten. 
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Sockel schalischema MaBhsJd 

f Von unfen gegen (max. Ahmessungen) 

d e Sti fte gesehen ) 



Die Stifte sind auf dem international einge- 
ftthrten Teilkreis von 11,9 mm 0 angeordnet. 


Maxirmaie Abrnessungen fur Kohrenkoiben 
gemaft DIN-Entwurf 41539 Mai 1955 

Nenngrofie: 40 

Abschirmung und Halterung Fur Nenngrode 40 
Hersteller: Gebr Kieinmann 

Berlin— Lichlenberg 
Weit ting sin, 70 


VEB WERK FUR FERNMELDEWESEM 


Berlin Qberschone weid e 


Die Miniaturrohre ( Koval) B/PCF 82 1st eine Ver- 
buadrohre mit Triode und Pentode* Sie 1st fun 
die Mischstule' in Fernsehempf angern vorgese- 
hen. 

■ 6 CF 82 PCF 62 

Heizspannung U f 6,3 9j 5 V 

Heizstrom T f 450 3QQ mA 

Statische Werte 

a) Triode 

Anodenspannung 150 Y 

Gdttervorspsnnung U v 

(R^ = 56 Ohm) s 

Anodenstrom I 16 eiA 

Steilheit S 8, ,5 mA/v 

Innenwideretand R^ 5 

Ver starkungsfaktor yu 40 

Eingangswiderstand r oa 5 kjfl 

(f - 100 MHz) e 

b ) Pentode 

Anodenspannung TJ a 170a*. 250 V 

Schirmgitterspannung TJ g2 110 V. 

G-ittervor spannung U - -0 9 y 

(R k = 68 Ohm) . * 

Anodenstrom i 10 m A 

Schirmgit ter strom i 2 3 „ 5 m A 

Steilheit S 5,2 mA/V 

Schirmgitt er durch.gr i:ff 2*85 <fo 









Schirmgitt er ver- 
st ^Irangsfakt or 

/ u g2/g1 

35 


Innenwi d e r stand 

E i 

0*4 

MSI 

Ano dense hwanz str om 
(°gi - ->° 

T 

a schw 

10 

yUA 

E ingan g swi de r st an d 
(f « 100 MHz) 

r e 

ea 4 



Betriebswerte 

a) Trloda ais Oszillator 


Bet rlebs spanning 

u t» 

250 

200 

170 V 

Oszillator spanning 


3 

3 V 

Ano denstr om 

*a 

5,7 

4,1 

3,3 mA 

Gitterstrom 

S a 

160 

160 

160 yUA 

AuBenwlder stand 

Gitte a? ab 1 e i t - 

20 

20 

20 / fc|l 

wider stand 

*«• 

20 

20 

20 k-Q. 

o 

St e ilhei t S 

b) Pentode als Misohstnfe 

4 

3,2 

2,8 mA/V 

Betriebs spannung 


250 

200 

170 ¥ 

Oszillator spannung 

U os 2 . eff. 3 

3 

3 V 

Git tervor spannung 

u si 

0 

0 

0 V 

Anodenstrom 

x a 

5,2 

4,9 

4,7 mA 

Schirmgltterstrom 

Z g2 

1,9 

1 v 9 

2 mA 

Gitterstrom 

Schi£mgittervor- 

Z g 1 

3,7 

3,7 

3,7/uA 

widerstand 

E g2 

H g i 

S Q 

70 

45 

50 k& 

Git t er ablei twid * 

1 

1 

1 

Misch.steilh.eit 

1,9 

1,8 

1 , 65mA/V 

Eingangswide r stand 
(f * 100 MHz) 

r 0 ca 10 

o 

ca 10 

ealO k£i 


Grenzwerte 


Triode 


Anodenkalt spannung 

XJ T 

aL max 

Ano de nsp annung 

U 

a max 

Ano denbe la stung 

N 

a max 

Kat od ens tr om 

^k max 

Git ter ableitwider stand 

R 

g max 

Git ter str ome insatz 

u_- 

(I g s 0,3/uA) 

ge 

Spannung zwischen 


Paden und Kat ode 

^J/kmax 


U f/kmax 

AuSerer Wider stand 


zwise hen 


Faden und Kat ode 

/kmax 

Pentode 


Anode nkal t s pannung 

^aL max 

Ano dens pannung 

U a max 

Anode nbe las tung 

N 

a max 

Schirmgitter- 


kalt spannung 

U g2Lmax 

Sc hirmgi 1 1 er s pannung 

U g2 max 

Schirmgitterbelastung 

N 

g2 max 

Katoden strom 

^"k max 

Gitter ableitwider stand 

R 

gl max 

Gitt er str omeinsat z 
(T . « O /uAl 

U g1a 


(I e1 s 0,3/UA) 



Spannung zwischen 




Faden mid Katode 

U f/k max 

220 

V 

AuSerer Widerstand 
zwi sc hen 

^f/k max 

r 90 

V 

Faden und Katode 

Kapazitaten 

a) Triode 

^f/k max 

20 

kA 

E ingang 

c e ca 

2,5 

pF 

Ausgang 

° a oa 

0,35 

pF 

Git t er/Ano de 

°g/a oa 

1 ,8 

pF 

Fade n/Ka t o d e 

b) Pentode 

c f/k Ga 

2,5 

pF 

Eingang 

G e ca 

5 S 0 

pF 

Ausgang 

c K Ga 

2,6 

pF 

Git t er 1/ Anode 

C g1/a ca 

o 

o 

pF 

Faden/Katoae 

c) Zwischen Triode 

c f/k Ga 

und Pentode 

2,6 

. pF 

Anode (T)/Anode 

<*> 0 , < 
“aT/aP 

0 c 07 

pF 




k 
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Betriebsbedingangen 


Die angegebenen Daten sind MitteLwerte « Aus 
Gr unden der Massenf ertigung muS mit ent- 
spreohenden Streuungen urn diese Mittelwerte 
gejbe@hn.et werdeiio 

Die Nennwerte der Heizung (unterstrichea) sirid 
einzuhalt an <, Duroh Netza pannung s s ohwsnkungen 
und Sohaltmitt elstr eimngen darf 
bei ParaXlelheizung die Heizspannung 
nieht mehr als ± 10 $> 

bei Serienheizung der Heizstram 

nioht mehr als + 6 55 

Tsm Nennwert abweichenj jedooh darf diess 
Toleramz nur kurzzeitig in Anspru^h genom- 
men werden? da sonst eine erhebli&he Min&e- 
rung der Lebensdauer eintreten kann. Aufier— 
dem and era. sich die angegebenen R5hrendaten 0 

Die Grenzwerte dlirfen mit Riicksicht auf die 
Betriebssicherheii 'and die Lebensdauer der 
Rohre 'outer keinen Umstanden iiberschritten 
werdeno .. ... a . 

Bei ttbersehreiten der Grenzwerte erliseht 
jeder Garantieansprueho 

Die Temperatur der Rbhre im Dauerbeffcrieb 
darf 150°C nicht uberschreiten* 
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Sockelschaltschema 

( Von unfen gegen 
die Sfifte gesehen) 



r 


Sockel: 9~stif tiger Mi~ 
niatursockei ( IT oval) 
G-ewicht ca 10 g 


MaBbijd 

(max. Abmessungen) 



Die Stifte sind auf dem international einge- 
fiihrten Teilkreis von 11,9 mm 0 angeordnet, 

.NenngroBe; 40 

Abschirmung und Halterung fur NenngroBe 40 

Hersteller? G-ebr 0 Kleinmann 

Berlin^Lichtenberg 
Weitlingstr JO 


VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN 

Seriin-Oberschoneweide 


WF10b/3§1 










b) Triode . 

Ano den spannung 
Git t ervo r spannung 
Anod enstrom 
Steilheit 

Yer st ar kungsfakt or 


Betriebswerte 

a) Pentode als Y er t ika.l end s t uje; vi ' 

Die S g hal timg ea edit en so ay^B^egt werden, 
daj^ ein Anodenspitz enstrom Jlpjfr 

Z a = &5- xaA bei U a ~ 50 VjjjjtiKF = 170 V 

nioht iiber scfiritten wir d .jMpPduroh werden 
unvermeidliohe Rohrenst^^peii rmd die 
Emissionsa'bnahme ^&hTerJ 3 B^ lebensdauer 
und bei Unt er he i zim eJBB rae ka ich t igt . 


Der Anodenstr om neue 
Mitt el - a 

T a - 155 10 A bei Jig 

b) Trj.ode als QfiBPi- 


||pren betragt im 
%0 Y, U 0 = 170 V, 


Es ist zweokDgKMK die Sohaltung so anszu-* 
legen, daf3 rJmEBr mehr als 100 mA Kato dsn- 
spi tzenstr odBRxb* tigt werden. Auf dies© 
"Weise w e r er me i dl i a he Rohr ens treuun- 

gen s°wi ejggpF Emi s si onsabnahme wahr end der 
Lebensd ai^^^^ n.d bei Unt erhei sung beruc.k- 
siohtigjMK ist vorteilhaf t f w enn die bei 
In bet^^^Kbme der Rohren auf tret enden 
Sp:lt ^ y 5me duroh eine automat! sehe Be- 
&re ^^F der Amplitude geregelt werden. 
zyjmKfa^-ih' nicht iiberbruckte Wider stande" 
Gitter- bzw. Anodenzuleitung, 


S renzwerte 
a) Pentode 

An 0 d e n s p i t z ens p animng 
An odenkalt spannung 
An o d e n s p annung 
Negative Anod ens pannung 
An o denb el a stung 
S a hi ring it t erkalt s pannun, 
Sohlrmgit t er spannung 
Sehirmgitterbelastung^ 
Eat'gd enstrom _ .,JJf 7 

Gitt er able itwi 

Bei" aut omat iso 
G it t e r v o r s p anni^SSS^ 

Bei fester 4lllll^ 

Gitt ervor . 

GitterstromfflH^tz 

(I 0 . 1 


. Spannung^^^Pehen 
Faden.. u^gjB Stode . 

jo &uBers|^M|Fder stand 
■S z wi 3 GJBHW Fade n 
i? und jMBae 



% 1a 

^2 , 5 

kV+) 

U aL ^ 0 W‘ 

900 

Y 


6 00 

->500 

7 

Y 

Y 

W 

|S|g2Linax 

550 

Y 

j§Pg2 max 

250 

Y 

P'V 

g2 max 

1 ,8 

W 

^k max 

50 

mA 

S g1 (k)max 

2 

Ma 

R g1 (f )max 

*1 

MiZ 

U g1e 

- 1,3 

Y 

^f/k max 

200 

Y 

R f/k max 

20 

kj& 


b) Triode 


Anodenspi tz enspannung 

Anod enkalt a panmmg 

Anod ensp annimg 

Anodenbelastung 

Eat odenspitz ens t r om 

Eat o&ersir om 

Gri 1 1 e r ab 1 e ± t wi der s t and 

Bei automat! sober 
Git t ervor s paimung 

Bei fester 
Gibb ervor s panmmg 

GI b t er str omeins at z 
(I g ^ 0,3 /ua) 

Spanning,, z wi s chen 
P ad en und Eat o d e 

AuB er e r Wi, der s t and 
zwisoiien Paden 
und Eat ode 


>s 

u a max 

600 

m 

^al» max 

550 

- y 

u 

a max 

25° A 

r-'.’y*' 

N 

max 


IJrW 

"'"a max 

2|fjj 

r mA + ) 


ma x 


mA 


h) Impul 
aber nia 


saaue]^ 



R g('k;;s§il& 

f ^ 

MQ 

S g(«^ifiax 

< 


U ^ ? ' 

•1 ,3 

V 

ijft/'k max 

200 

V 

"\f/k max 

20 

k£i 


. i* einer Periode , 
als 0,8 ms 


- 4 - 



Betr iebsbe 


Die angegeberxsn Daten mi t Ausnahme 
Grenzwerte sind Mlttelwert e ... 

Aus G-r linden der Massenf er tigimg m aoJaSS F ent- 
sprechenden Str euungen urn diese 
gerechnet vverden.. 

Die Kenrrwerte der Heizung ( xm-ti&^Bkoh^xi) 
sind ' einziihalten Dureh Net z s paSi g ssc hwan- 
kungen und S e ha limit tel str enu^^^^darf 

bei Parallelheizung die H^MKimung 
n 1 o h t mehr . .als JUbw 

bei Serienheizung der om 

nicht mehr adJBIBP^ 


yoih Nemrwert abweiehenj 
Toler anz nur ' kur zzeitiig 
we r den, da sonst e3 ' n jfl| 
der Lebensdauer einjjMi 
andern .sioh die anarafisl 


iJllpi'oh darf diese 
|gggri Anspruch genoima 
S&eblio he Blind erung 
fen kann . Au£ er dem 
enen Rohrendaten. 


Die Grrenzwerte dh 
Betriebssicherhajg 
Rohrs 'ujiter ks jgggj 

Bei tfaersohr^jfflB 
Nicht einhal^^^^^ 


ft mit Rucks icht auf di 
ad die Lebensdauer der 


Die Temps 
dart 1502 


igpr der Grenzwerte b zw . bei 
jper Betriebsbedingungen er 
a* an t i e an spruch * 

der Rbhre im Dauerbetrieb 
.t iiberschreiten* 
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5 o eke Ischaltsch etna 


MaBbild 

[max. AbmsssungrenJ 



Sfewlcht ca 9g 
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Informationsblatt 

Sieile 

HF-Pentode E/IF 860 

mit longer Lebensdauer 


Die Type E/IE 860 ist eine Pentode fur Vor- 
verstarker in Veitverkehrsanlagen. Sie ent- 
spricht der Type EP 800. ' 

Vorlaufig -wird eine mil; tl ere Lebensdauer von 
3000 Std. garantiert (gemittelt iiber minde- 
stens 100 Rohren). 


Heizuns 

Heizspannung 


UP 860 IP 860 

6,3 20 V 

Heizstrom 

4 

235 ±15 95*5 

mA 

Statische Werte 

Ano dens pan nung. 


170- 

V 

Br ems gitter s pannung 

U S3 

O 

V 

Sc ill rm gi 1 1 e r spannung 

V 

R v 

17Q 

V 

Kat o a emvi der stand 

160 

SI 

(tr g1 ca -,2 V) 
Anodenstrom 

k 

J a 

10 t\* 

blA 

Scbirmgitter strom 


2 5 

-• 3 - 0,3 

mA 

Steilheit 

S 

7,5 + 1 

mA/V 

Innenwider stand 

R-, 


MA 

SOihirihgitter- 
verstarkungsf aktor 

Negativ/er Gittersirom 

/ U g2/ S 1 50 

~Ijgt S 0,3 

M 
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Die lebensdauer gilt ais beendet, 
wenn folgen&e Grenzen iiber schritt en werdenj 


Ahodenstrom 

J a 

< 8 

mA 

Steilheit 

S 


mA/V 

Gitterstrom 

Betriebswerte 

^gl 

^ 1 

yuA 

als Yorverstarker 

Ano dens pannung 


170 

V 

Br emsgi 1 1 er spannung 

u g3 

0 

V 

Schirmgitterspannung 

V 

170 

Y 

Katodenwider stand 


160 

£1 

Anodenstrom 

I a 

10 

mA 

Schirmgitterstrem 

I g2 

2,5 

mA 

Steilheit 

S 

7,5 

mA/Y 

Innenwider stand 

R i 

0,4 

M SI 

Eingangswider stand 
(f = 100 MHz) 

Stift 1+3 verbunden 

Aquival enter 

r e 

e 

CQ 3 

kjQ 

Raus c hw i de r stand 

r a 

•ca 1 

k£ 


Grenzwerte; 
Anodenkaltspannung 
An o de n s pannung 
Ano d eiib el a s 1 1 mg 
Sc hifmilgi t t er kal t s panng ♦ 



g2Lmax 


~ ... 


2 
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Schirmgitterspannung 

Schirmgitterbelastung 

Katodenstrom 

Gri 1 t ervor s pannung 

Gi tterableit widerstand 

bei fester Grit t er- 
vor s pannung 

bei automat i seller 
Gitt ervor s pannung 

S pannung z wise hen 
Faden und Katode 

AuBerer Widerstand 
zwischen Faden 
und Katode 

Kapa^itaten 

Eingang 

Ausgang 

Git ter 1 /Anode 


Gitter. 1/Paden 


U g2 max 

250 

Y 

TJ 

g2 max 

0,45 

W 

^k max 

12,5 

mA 

U £1 -50-« 

V 

R g1 (f)max 

0,5 

MS2 

R g1 (k)max 

1 


^f/knwx 

60 

V 

^f/i (nox 

100 

V 

E f/k max 

20 

k£2 

°e 

,5+0,6 

PP 

°a 5, 

,4+0,4 

PP 

°Sl/a = 

0,007 

PP 


° e i/f °> 07 p f 


3 


Betriebsbedingungen 


Da die lebensdauer einer Rohre wesenblich- 
von den Heizdaten abhangig l-st ? mu c sen die 
Nermwerte der Heizung unbedingt eingehalien 
v/erden. Infolge Netzspannungsschwankung'en 
und Schaltmit t elstreuungen dari 


die Meizspannung nieht mehr alsl ? % 


vom Nennwert abweichen; jeaoch diirfen dicse 
Toleranzen nun kurzzeitig in Anspruch ge-^ 
nommen werden f da sonst eine . ernebliche Ivlm- 
derung der Lebensdauer eintretcn kann. 
AuSerdem andern sich die angegcbenen Rohren- 
daten. 

Die Grenzwerte diirfen mit Rucksicht auf die 
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der 
Rohre uni er keinen udsi and en uber schnt uen 
werden. . , 

Bei tiberschreiten der Grenzwerie erlischt 
jeder Gar ant i e anspruch . 

Die Temperatur der Rohre im Dauerbetrieb 
darf 170°C nictrfc tiberschreiten. 


4- 





5 ockelschaltschema 

(Von u.nten g eaten 
die Stifte gesehen ) 



gl 

k 


Mabbild 

(max. Abmessungen ) 



Sock els 9-stiftiger-Miniatursockel (Novalrdhre) 


Gewicht : ca 12 g. 

Die Stifte sind auf dem international einge- 
fuhrten Teilkrels von 11,9 nun Durchmesser 
angeordnet, 

NenngroBe : 50 

Abschirmung: und Halterung fur NenngroBe 50 

Hers teller: Gebr c Kleinmann 

Berlin-ALichtenberg 
Weitlingstr * 70 

Rohre be find et sieh in Entwicklung. Ge- 

ringfiigige Anderungen bei der Uberleitung 
in die Pertigung behalten wir uns vor. 


5 
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Aus gang si ei stung 
Klirrfaktor 


Grenzwerte 
Anodenkalt spannung 
Anod enspannung 
Anodenbelastung 
Schirmgitterkalt spannung U 
Schirmgitter spannung jg 

Schxrmgitterbelastung 
Katodenstrom * 


Gi t ter able itwiderst ajj& jji 
a) automatiseiie 


v or spannung || 

b) feste (Jitter-/ 
vo r spannung 

Spannung zwis 
Faden und Kat 

AuQerer Wide 
zwischen Fa 
und Kat ode 



gl (k)max 




120 


R 


'f/k max 


20 


k£ 


3 e + Ac e 


1 /Anode 
1 /Faden 
faen/Katode 


C Sl/a 

C g1/f 
C-* 


-f/k 


11,5 + 0,8 pF 
+) ca 14,3 pF 
6,5 ± 0,6 pF 
SO, 02 pF 
S 0,2 pF 
ca 4,2 pF 


Ac e = Baumladungskapazitat bei I = 25 mA 
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Betrieb sbeding 


Da die Lebensdauer einer Rohre ivesentl ^^y 
von den Heizdaten abhangig ist 9 miisse j^ e 
Nennwerte der Heizung unbedingt ei xigeJgBRi 
werden. Infolge Net z spanmmgs sc hwanl^^n 
und Schaltm.it telstreuungen darf /:J|||r 

bei Parallslheiznng die Heizspa ^^S g 
nicht mehr als + 5 $ MSw 

bei Serienheizung der Heizst rpSB T 
nicht mehr als _+ 

vom Nennwert abweic hen; jed^BBBurf en diese 
Toleranzen nur kurzzeitig LmBBTs pruc h genom- 
men werden, da sonst eine jjSgpDliche Minde— 
rung der Lebensdauer kann^ AuBer- 

dem andern sich die angel^pien Rohrendaten. 



Die G-renzwerte durfen 
Betriebssicherheit und 
Rohre unter keinen Uii|| 
werdeno jiB j 

Bei Uberschreiten d&Hj 
ieder G-arantieans i]^^ 


fl^^^ Rticksi cht auf die 
BiiS Lebensdauer der 
jjpiiden uberschritten 

Jrenzwerte erlischt 


Die Temperatur 
darf 17 O °0 nic! 



Rohre im Dauerbetrieb 
erschreiten. 


/ 


Sockelschaltschema 

(Von unfen qeqen 
die StHfe qesehen ) 


MaBbild 

( max. Ahmessungertj 




Miniatursockel (Noval) 


auf dem international einge- 
Ls von 1 1 ? 9 mm Durchmesser 



Sockel : 9 -stift 
Gewicht: ca 14 

Die Stifte/siiid 
fiihrten TaE/Bpe 
a nge o r 

■ Nermg n^lfipy 50 


h sqdyWffi -fflig und Halterung fur DenngroSe 50 

‘ aJWB ller ; debr Kleinmann 
4 If Wf Berlin-Lichtenberg 

gBr Weitlingstr , 70 

Hire befindet sich in Entwicklung Ge- 

S.ngftigige Anderungen bei der ijberieitung 
n die Fertigung behalten wir uns vor 






Elektrometerrohre T 1t3 


Die ElektrometerrOhre T 113 1st elne Ratunla- 
degitterrohrec, die fur die Me s sung und Ver- 
starkuzig kleinster Strome geeignet 1st, 

Sober Isolationswiderstand des Steuergitters 
und we itestgehende Kleinheit der Critter- 
fehlstrome ( loneristrom, therm* Gitteremis- 
sion sowie Potoemission) lassen Gitterab- 
leitwiderstande bis 10 12 Ohm zu, 

Heizung Direkt geheizte thorierte 
Wolframkatode 

Heizspannung 5 V 

Heizstrom oa 0 , 1 A 

Allgemeine statische Werte 
Durchgriff D 40 

Steilheit der Anoden- 
stromkennlinie im 

Arbeitspunkt +) =0,11 mA/V 

Steilheit der Saum- 
ladegitterstromkenn- 

linie i . Arbeit spunkt+ ) S ,j -0,03 mA/V 

+ ) = U g1 = 10 V 

U g2 = -3 V 

Betriebs we r te 

Anodenspannung U a 10 V 

Raumladegitterspannung 10 V 

Steuergitterspaimung U„o -3 V 

Steuergitterstrom I 0 <6,10 O' 








12 


V 


Grenzwert e 
Anod en sp annung 

Raumlade- 

gitterspannung 


U 

a max 
^gl max 


12 


Y 


Kapazltaten ( ohne 
E ingang 
Ausgang 
Gitter 2/Anode 


auBere Abschirmung) 


°e 

ca 

2,8 

pP 

°a 

ca 

4,0 

pF 

c e:2/a 

ea 

1,8 

pP 


Betriebsbedingungen 

Yor Inbetriebnahme der Rohre ist der Kolben 
mit absolutem Alkohel zu behandeln und mit 
einem we-iohen Leinenlappen leicht abzureiben. 
Es ist ZY/eekmaBig, vor Beginn der Messung 
eine Anlie izze it von = 10 min ed.nzuh.alt en , 

Die hier angegebenen Elektrodenspannungen 
sind Riohtwerte. Es empfiehlt sich., die Ano- 
den- und Raumladegitter spannung so zu wahlen, 
daB bei noch. ausreiohender Steilbeit der 
Anod enstromkennl ini e der Raumladegitter strom 
so klein wie moglich. ist. Die Rohre ist 
ihrer empf indlichen Katode we gen vor Sehlag 
und StoB zu schutzen. 

Die Grenswerte diirfen mit Riicksicht auf die 
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der 
Rohre nicht tiberschr itten werden. Bei t)ber~ 
schreiten der Grenzwerte und Hichterfullung 
der geforderten Betriebsbedingungen erlisciit 
jeder Garantieanspruch* 
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7orlaufige 

Die Rohre B 30 G 1 
Rechtecks chirm und 
in Pernsehemjfenger 
trollempf anger ) nit 
Kolben 
Fokussierung 
Abl enkung 
BildgroBe 

Leuchtfarbe 
des Schirmes 
Gewicht 


Heizung 
Heizspannung 
Heizstr om 
Anheizzeit 
Betriebsart 


tecbnische Daten 

ist eine BildrShre mit 
dient zur Bildwiedergabe 
(insbesondere flir Kon- 
625— Zeilenr aster . 

All gl a s au s f uhr ung 
elektrostatisch 
elektromagnetisch 
180 x 240 mm 

weiBlich 
2,7 kg 


6,3 

ca 0,47 
ca 1 


7 

A 

min 


Parallelheizung 
Indirekt geheizte Oxydkatode. 


Betriebswert e 
Anodenspannung 
Schirmgit ter spanning 
Fokussierspannung 

+■) Friihere Typenbezeichnung HF2146 


0 a2 

10 

k7 

V 

1000 

7 

U a1 

750 

7 

HF 2146 















Gittersperrspanng* 

U g1 sperr 

75 

Y 

Katodenstrom 

I k 

50 

yuA 

Grenzwerte 

An o d en s p annung 

U a2 max 

12 

kY 


U a2 min 

8 

kV 

Schirmgitterspanng. 

^g2 max 

1200 

Y 


U g2 min 

800 

Y 

Gi tt ervor sp annung 

n gi 

150. . .0 

Y 

Gitterableitwider std. 

AuBerer Wider stand 

p 

gi max 

. 0,5 


ZY/ a Baden u« Katode 

K f/k max 

20 

k£ 

Katodendauer str om 

^k max D 

35 

yUA 

Kat oden spit zenstrom 

Isolationsstrom 

k max Sp 

100 

yUA 

Baden - Katode 

Spannung zwisehen 
Baden und Katode 
wahrend der Anheiz- 

I. _ /( 100 

isol f/K max 

yUA 

zeit von ~ sek* 

Spannung zwisehen 
Baden und Katode 

U f/k max 

200 

Y 

im Dauerbetrieb 

^f/k max 

100 

Y 

Sehirmbela stung 

N s max 

5 

—2 
cm ^ 

Kapazitaten 

Gitter 1 - Katode 

°g1/k 

oa 5 


Baden - Katode 

c f/k 

ca 5 

pB 


Betriebsbedingungen* 


Die angegebenen Daten, mit Ausnahme der 
Grenzwerte , sind Mittelwerte, 

Die Heizspannung darf hochstens + 10 $ vom 
Sollwert ab\veichen« Dabei miissen die duroh 
die Net z spannung ssehwankungen auftr etenden 
Abweichungen beriicksichtigt sein 
Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die 
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der 
Rohre unter keinen TJmstanden iiber schritten 
werden. Bei Dberschreit en der Grenzwerte 
bzw» bei N ichte inhalt en der Betriebsbedin- 
gungen erlischt jeder Gar anti eansprueh. 

Beim Anlegen der Betriebsspannungen ist zu- 
erst die Heizspannung einzusehalten, gleich- 
zeitig 1st die Gitter sperr spannung anzule- 
gen. Naoh Ablauf der Anheizzeit sind erst 
die Spannungen fur die ubrigen Blektroden 
anzulegen. 

Beim AuBerbetriebsetzeh der Rolire ist in 
umgekehrter Eeihenf olge zu verfahren. 

Der Ab stand des .Atoenksehwerpunktes von der 
Bezugslinie dahf 30 trni ni cht uberschreiten, 
da sonst Rasterausblen&ungen auftreten* 

Die Sperrspannuhg ist definiert durch das 
Yerschwinden de§ Rasters bei scharf geb&a- 
deltem Strahl. 

Zur Verimeidung von BildTerzerrun^en 
^oll die Storkomponente von Uf/^ mog-2ich$fc 
2s.lein g'eih Alien werde^, sie darf den 
effektiven Wert von 20 V keinesfalls uber- 
schreiten* 

Einrichtungen zur Erzeugung der Betriebs- 
spannungen miissen so ausgelegt werden, daS 
bei KurzschluiB ein Dauer strom von 5 mA nicht 
uber schritten wird- 

Die Temper atur des Kolbens darf an keiner 
Stelle + 60°C ubersteigen. 
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In format ions bl at 


A 



Bildrohre 


Die Rohre B 45 M 1 ist eine 
rohre zur Bildwiedergabe Ini 


E eak-Bild- 

ehempf anger n. 

uhrung, 


Stirnflache 

Sockel 

Strahlsystem 

Fokussierung 

Ablenkung 

Ablenkwinke^ 
horizontal 
diagona3gjg\ 
Nut zbar • 
abme s suj§|fSfr 


g p ersteller der 
H^assung 

AnodenanschluB 


jHHprisch gewolbt 

.'■'ptekaJL mit 7 ■ St if ten 
I ipMrorl. 0041536 

Wet rode mit Ionenfalle 
Pmagnetisah 
magnet isch 


362 x 273 mm 
390 mm 

weiB ( 7500°k) 
oa 9 kg 

Duodekal Nr-, 

0732,022 (685) -00001 

RPT Elektro-und Radio- 
zubehor Dorifhain/Sac 

in Vorbereitung 


// 
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Spannung zwisehen 
Paden und Katode 
im Dauerbetrieb 
(Katode negati-v 
gegen Paden) 

Kapazitaten 
Katode-Ubriges System 
(Jitter 1~ " » 

Anode- lei tender AuBen- 
be lag 


^f/k max 


3a 1100 pP 


BetriebsbeJ 


Bei Parallelheizung dJBK lie Heizsp annung 
ho ah.s tens + I0?b« beiJHBKenheiznng der Heiz- 
strom hochstens t Sollwert abweichen. 

Dabei mils sen die dMsBBp die Netzspannungs— 
schwankungen auf tjjjfl iden Abweichungen be- 
riicksichtigt aft iiffiji y 

Bei Serienheiz n^^^^ rf die Heizspannung beim 
Bins chal ten 9 iiberschr eiten. 

Die Grenzwe rM l^rfen mit HUoksicht auf die 
Betriebssi oMB eit und die Lebensdauer der 
Rohre nichj^ ^p rschritten werden, Bei Ufeer- 
sohreite n^Hr Grenzwerte bzw, Hi chte inhalt en 
der Bet^^^pgedingungen erlischt jeder Garan- 

der Betriebsspannungen ist zu«= 
Egpieizspannung einzuschalten, gleich- 
pt die Gittersperrs pannung anzulegen. 
lauf der Anheizzslt^ sind erst die 
gen fur die ubrigeriXlekiroden anzulegen.. 
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BildrShre 30 cm 
mit Ionenfalle 


B 30 Ml 


— — « i 

Die Rohre B 30 M 1 1st elne Hochvakuum-Kato- 
denstrahlrohre mit Ionenfalle. Sie dient 
zur Bildwiedergabe in Fernsehempfangern 
fiir direkte Betrachtung mit einer Zeilen- 
zahl von 625. Gittermodulationsbetrieb 1st 
zu bevorzugenl 


Kolben 

All g la saus f- uhr ung 

max e nut zbarer 

S c hir mdur c hme s s e r 

270 mm 

Leuchtfarbe 

des Schirmes 

weiBlich 

Fokussierung 

elektromagnetisch 

Ablenkung 

elektromagnetisch 

Gewicht 

ca 2 f 5 kg 

Heiznng 

Betriebsart 

Parallelhe izung 

Heiz spanning 

U f 6,3 V 

Heizstrom 

ca 0 r 5 A 

Anheiszeit 

t^ ca 1 min 

Betriebswerte 


Anod e n s p annung 

U_ 10 kV 

Sc hiring it ter- 

sp annung 

U g2 450 V 


/ 






' b p e r rs p amrong 
Katodens .rom 

Xonenfal ienmagnet 

Grenzv/erte 


1-35 _ -90I Y 


3 0 + 8 % ! Qauft 


Ano den s panmins 


12 kV 

8 kV 


S c hi rmgi 1 1 e r- 
spannung 


Git t erv or spannung 
Gitterableitwider- 


AuSerer Wider stand 
zw. ; - Paden u 5 Katode 

Kat od endauer st r om 
Katodenspi.tzenstrom 

Isolationswider— 
stand jf'adLen/ Katode 

’Spannung zwischen 
Paden und Katode 

Spannung swischen 
Paden und Katode 
wahrend einer An— 
heizzeit von 
^ 15 sek 

Schirmbelastung 


500 V 

400 V 

- T 50...0 V 


g2 max 


gl min 


gl max 


k max 


k max Sp 


r isoI f/k.nriii 


J f/k max 


U f/k max 200 V 

N 5 — 2 

s max em z 


2 


B etriebgbedingungen . 

Einschalten*. Zuerst Heizspamnung* 

uann Anoaenspannung. * 

Ausschalten: Zuerst Anoden spannung, 
dann Hei zspannung. 

Die Rohre soil mit einer-’ Ano denspannung 
von 10 kV * einer Schirmgitter spannung von 
450 V undrichtig eingestelltem Ionenfallen— 
magnet en betrieben v/erden, da sonst die Le- 
bensdauer der Rohre verringert wird. 

Die im MaBbild angegebene Lage der Spulen ist 
einzuhalten. urn optimale Betriebsbeclingungen 
zu gev/ahrleisten. 

Die Sperr spannung ist definiert durch das 
Verschwinden des Rasters bei scharf gebiin- 
deltem Strahla, 

Da Helligkeit und Scharfe von der Anoden- 
spannung stark abhangen, soil der Minimal— 
wert raoglichst nicht unterschritten warden. 

Die aus dem Heizkreis stammende Storkompo- 
nente ist mit Rucksicht auf Bildverzerrungen 
moglichst klein zu halten, sie darf den ef- 
fektiven Wert von 20 Y keinesfalls uber- 
ochreiten. 

Einrichtungen zur Erzeugung der Betriebsspan- 
nungen miissen so ausgelegt werden, daB bei 
KurzschluB ein Dauer strom von 5 mA niclvt . 
uberschiitten wird . • 

Dauerbetrleb bei den Grenzwerten vermindert 
die Lebtensdauer , insbesondere leidet die 
Katode bei langer andauernder Unterheizung. 

Die Temperatur cLes KolDens darf (3n Heiner Stelie +80 °C 

ubersfcttgen. 


Justiervorschrif t 


Zum Einstellen des auf einem Spannring be- 
festigten Ionenf allenmagneten sind die fol- 
genden Punkt e uhb edingt. zu beach ten, da bei 
falscher Behandlung eine Zerstorung • bzw,., eine 
Lebens&auerverminderung der Rohre eintreten 
kann, 

1 ) Bei- a.bgeschalteten Spannungen wird die 
Rohre in das Ablenksj'stem eingesteckt - 
Danach wird der vorher gelockerte Spann- 
ring des Ionenf allenmagneten so auf den 
Rohrenhals der Bildrbhre auf geschoben, 
daS der Pfeil am Manipermeisen senkreeht 
auf den am Hals angebrachten roten Markie- 
rungsstrich zeigto Dabei mu3 der Sudpol 
des Magneten* vom Rohrensockel aus be- 
trachtet, im Uhr zeigersinn rechts vom 
Markierungsstrich liegen Ci Der Magnet soil 
vorerst nicht welter als bis zura Wehnelt™ 
zylinder geschoben werden, 

2) Naeh dem Aufsetzen der Rohrenfassung wird 
zunachst der Grundhelligkeit sregler auf 
dunkel gestellt und das G-erat eingeschal- 
t a et . 

3 ) Der Helligkeit sregler wird dann langsam 
so eingestellt,. dai3 ein schwaehes Bild 
sichtbar ist T ( Zu groBe Helligkeit beim 
Einstellen des Magneten kann fUr die Rohre 
sehadlich sein) 3 Erhalt man in keiner 
Stellung des Grundhelligkeitsregler s ein 
Bild, sofort ausschalten und noch einmal ■ 
die Anordnung des Magneten priifen,. 



4) Wenn mit dem Regler eine geringe Gnuidhel- 
ligkelt eingestellt ist, wird cler Magnet 
ohne Drehung langsam in Schirmrichtung 
bev/egt, bis das Bild ein Maximum an Hellig- 
keit zeigto (Dabei ist es zunachst gleich- 
giiltig, ob das Raster an der richtigen 
Stelle des Bildschirmes liegt)* 

3 ) AnschlieBend wird der Bildrohrenstrom auf 
100 yuA e^hoht Lind eine erneute Justierung 
des Magneten vorgenonunen- Ein leichtes 
seitliches Vardrehen des Ionenf allenmagne- 
ten ist nur dann zulassig, wenn &adurch 
keine Helligkeitsverminderung eintritt , 

6) V/enn optimal e Verhaltnisse erreicht sind, 
Magneten nicht me hr verandern und mit 
Randelschraube fast set zen. 

7) Die richtige- Rastarlage wird durch Drehen 
und. Verkanten der Pokussierspule erreicht. 
Die optimale Einstellung des lonenfallen- 
magneten bleibt nur* dann erhalt en, wenn 
keine Anderung der Anodenspannimg sowie 
des Magneten eintritt.. Ungenaue Einstel- 
lung des Magneten hat ein Anstreifen des 
Elektr oner s-trahle s an der Blende der Ano- 
de sur Polge .. Hierdurch erhitzt sich die 
Blende, so daI3 Base und Dampfe frei wer- 
den- die auf den Schirm .wirken und. lessen 
Empf indlichkeit stellenweise vermindern , 
sowie di.e Lebensdauer herabsetzen. Bei 
absinkender Bildhelligkeit im laufe der 
Nutzungszeit ist ein Nach^ustieren des 
Magneten erf orderlich, urn gegebenenf alls 
dessen Alterungserscheinungen auszugleichen 








VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN 


Heizung: 

Heizspannung 

Heizstrom 

Anheizzeit 

Betriebswerte : 

Anodenspannung 

Sperrspannung 

Steuerspannung 

Kathodenstrom 

Grenzwerte: 

Anodenspannung 

Gittervorspannung 
Gitterabieitwiderstand 
Kathodendauerstrom 
Kathodenspitzen strom 
Isolationswiderstand 
Spannung zwischen 
Faden und Kathode 
AuBenwiderstand zwischen 
Faden und Kathode 

Socket: Oktalsockel 
Gewicht: ca. 1,9 kg 


! 

: 

1 


Parallelheizung 


U f 6,3 V 

If 500 mA 

tA 1 min 

U a 8 kV 

Ugsperr — 35 . . . -75 V 

Au g 30 V 

Ik 30 [x A 

U a max 9 kV 

Uamin 7 kV 

Ugmin —100 V 

R g max 0,5 MH 

ik D max 35 

Ikspmax 100 /.tA 

r isol f/k min I. 5 M n 

U f/kmax 125 V 

Rf/k max 20 k « 


Bet r iebsbed i ngu nge i 


Einschalten: Zuerst Heizspannung, 
dann Anodenspannung. 
Ausschalten: Zuerst Anodenspannung, 
dann Heizspannung. 


Die Rohre soil mit einer Anodenspannung von 8 kV betrieben werden, da 
sonst die Lebensdauer der Rohre verringert wird. 

Die im MaBbiid angegebene Lage der Spulen ist einzuhalten, um optimale 
Betriebsbedingungen zu gewahrleisten . 


Die Sperrspannung is 
bei unabgelenktem. 


t definlert durch das Verschwinden des Leuchtfleckes 
unfokussiertem Strahl. 


Da Helligkeit und Scharfe von der Anodenspannung stark abhangen, soil 
der Minimalwert moglichst nicht unterschritten werden. 


Die aus dem Heizkreis stammende Storkomponente ist mit Rucksicht auf 
Bildverzerrungen moglichst klein zu halten, sie darf den effektiven Wert 
von 20 V keinesfalls iiberschreiten. 

Einrichtungen zur Erzeugung der Betriebsspannungen mussen so ausgelegt 
werden, daB bei KurzschluB ein Dauerstrom von 5 mA nicht uberschritten 
wird. 

Dauerbetrieb bei den Grenzwerten vermindert die Lebensdauer, insbe- 
sondere leidet die Kathode bei [anger andauernder Unterheizung. 

Die Temperatur des Kolbens darf an keiner Stelle + 80° C iibersteigen. 
AuBerdem wird auf die ,, Allgemeinen Betriebsbedingungen“ hingewiesen. 


Warennummer 36 68 17 00 


Bezugsmoglichkeiten fur Empfangerrohren im Bereich der Deutschen Demokracischen 
Republik: Direktverkeh r mit den Betrieben der voikseigenen und ihr gleichgestellten 
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Pri vatbetriebe und Reparaturwerkstatten iiber die 
DHZ-Niederlassungen Elektroteehnik. 

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektroteehnik, Berlin C 2, 
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86 

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der 
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1354/54. 

Ausgabe August 1954 
Anderungen vorbehalten 
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UKW-Sendetnode SRL353I 

(HF2780L) 


I Die Rohre SRL 353 i$t«dx* drudduifcgekuhlte Sen- 
* U1 : xmr “ und Fernsehsender sowie 
t\xr Industnegeneratoren. Sie hat einen 
konzentrischen GitteransehluG und 1st da- 
geeignet S ° nderS fUr Gitter1:) asisschaltuiig 

Vorlauf ige Daten 

H_eizung i Direkt geheizte thorierte 
Wolframkatode 

He i z spannung jj 5>5 v 

Heizstrom t. ca 150 


Durchgritf -n 

bei U 0 3oao5 kV 


Steilheit 
bei U 


40 mA/V 


Betriebswerte 

Verstarknng, Prequenzmodulation, C-Betrieb, 
Gitterbasisschaltung. ’ 

Betriebsfrequenz ± 0g MKz 

Anodenspannung U 6 kV 

Gittervorspannung u -250 V 



Anodenstrom 

1 a 

3 

A 

Gitterstrom 


600 

mA 

St euer 1 ei s tung 

H st 

1,6 

kW 

(einschlieBlicb durchgereicht 

er Deis tung) 

Aus gang si ei s tung 

*-V 

12 

kW 

Grenzwerte 

Grenzwellenlfinge 

^ min 

1,5 

m 

Anodenspannung 

max 

7 

kV 

Kato den strom 

X k max 

5 

A 

Anodenver lust lei stg. 

max 

10 

kW 

Gitt erverlustle i st g . 

Q 

^g max 

0,4 

kW 

Kauazitbten 

Gitter/Katode 

°g/k 

oa 60 

pF 

Anode/Katode 

°aA 

oa 0,8 

pF 

Gitter/Anode 

S g/a 

ca -*'31 

P? 


KUhlung (Drucklt^) 

Buftmenge ca 10 m 5 /min 

(bei Q a = 10 kW, 25°0 
Luft eint ri t t st emper atur 
und 700 forr Luftdruck) 

Drue kabf all am Kuhler ea 60 mm WS 

Luftmengenmessungen mit Rotamesser Oder 
Prandtlschem Staurohr 



Die Heizspannung darf hbchstens ± 3 $ vom 
Sollwert abweicheno Dabei miissen die durch 
die Hetzspannungsschwankungen auftret end en 
Abw® i c hungen berticksichtigt sein. 

Der EinschaltstromStoB daxf 200 A nieht fiber- 
schreiteno 

Die Temperatur an den Glaseinschmelzungen 
darf 180°C aieht fiber steigen. 

Beim Unterechreiten der er for der lie hen Ktthl- 
luftmenge sollen Anodenspannung und Heizung 
automatiseh abgeschaltet werdeno Die Kfibl- 
luft muB durch ein Filter gereinigt warden* , 
Die Temperatur am Kilhler darf hbchstens 250 C 
betregen, Die tTberwaehung dieser Bedingung 
kann zweekmaBig dureb Thermoelement 9 Therms =■ 
sicherung Oder temperaturempfindliche Farben 
erfolgeno 

Die Rdhre muB elastiseh befestigt und verti- 
kal eingebaut werdeno Alle Ansehlfisse der 
Elektroden mils sen flexibel sein, dam it keine 
mecho Spannungen an den GlasmetalX=Verschmel- 
zungen auftreten kdnnsno Bine Einricbtung 
im Sender soil verhindern, daB die Anoden- 
spannung an die Rdhre gelegt wird 9 bevor der 
Heizfaden die voile Temperatur bat. Ea ist 
zweckmaBig, einen AnocLenschutzwider stand 
einzubauen. Ein Schnellrelais soil die EShre 
vor Dberlastungen .'.scbiitzen. Beim Einschal- 
ten, Ausprobieren Oder Abstimmen des Senders 
soil ein Oberlasten der RSbre dureb Verrin- 
gern der Anodenspannung vermieden werden. 

Die Grenzwerte 5 durfen mit Riicksicht auf die 
Betriebssicherbeit und die hebensdauer der 
Rbhre unter keinen TJmstSnden ubersebritten 
werden. Bei Dbersehreiten der Grenzwerte 
erliscbt jeder Garantieansprueh. 

Die Rbbren Sind vor Erse but ter ungen (Druck, 
StoB, Sc blag uswo) zu schutzen 8 



MaRbild 

( max.Abmessungen ) 



Gewicht der Rohrei ca 8,2 kg 
GewicM der Verpackung : ca 19 kg 
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C-iBetri. 


i 

3 


B e tr 1 eb swer t m 



V 

mA 

mA 

W 

W 

w 

* 


HP-7 erstarkung , Telegrafie A 1, 
Betri ebsfrequenz' 

Anod anspaxmimg 
Anodenstrom 
Gr.it ter gle io hstrom 
St euerlei »'®ag 
Ausgangs X© a b *img n 

Aneden^er lus t .1 e i stung Q 
¥i r kungs gr ad. 


grenswert# 

Well eiiXMaage 
Ano d an spanning 
Elat o derostr 
Anodearerlust le 1 m 
Gittearrerlastlej 

2sa " a ™ ro ^g- max 


00 


360 


max 

max 


Kapazitaten 

Katsde/Grit 

Hat 
Grltt 


Va 

"®«/a 


Be trieb sb e dlngung* 

Die Eelzspaamung darf hSohstei 
Sollwert abweisheno 
Babel liissen die duroh Heizsp* 
kungen auftret-enden Abweiohuni 
tigt sein. Die Rohre 1st ?ert| 

Die <JX as* smper atur en dlirfeni® 
nachst ©hende Wert®. ubarsohjflft 

A& An oden&ns 
telba^er N&he J®bBt 

Bel- Ana denvarlas t X Q 
im allgeme.inea zu^sHRshe Lult 

irnter UmstMn&en Jt/Kux t er hi: ib 
zusH* zX.idhs Iraf^^^^Koig ben.o 

Das fitter drei Sti^te 

Dm sine Erwarmung c 


verhindera = ; 
Fas Siangan a 


■ la die drei Ko 
ander TerbuD.de 

Die GrenzjdHpr durfen mit Rusk 
Betri ebsj^HK?3ie it imd die Leb 
Rohrs rag ■ - 'ksdnen UmstUndem u 

Bel Dt p '*./ in alien, der Orenzwe: 

. jedeattHFantl^anspErudho 

sind T&r Erse hilt te: 
S aMR -Stofi . US¥o ) 2U S Shut Z S3 


SRhreiien der Grenzwer 
pmti^anspraoho 

■ea sind T&r Erso hilt ter 
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Informationsblait 


Wf> UKW-Sendetrio^^^l 354 


Die Rohre SRL ?54 1st eine 
detriode fiir UKW~ und Pern? 
^iir Indust riegsneratoren. 
zentrisoh aufgebaut und 
G'itt ert-asi ssohaltung gej 

Gewioh-t 


^ekuhlte Sen- 
fnder sovrie 
r ist T-ollkon- 
besonders fiir 



Heizung 
He i z sp annung 
Heizstrom 
Direkt geheis 

Allgemeine 
Durchgriff 


9 

£ ca 1 60 
Thorium-Katode . 


V 

A 


lische WeTte 


srstarkimg im Pernsehsender, Gitterbaeis- 
Ltung B=Betrieb mit negativer Modulation, 
fiir Scbrwarzpegel , 

3etriebsfrequenz - f 200 



Petri ebsbedingungen . JjMm 

Die Temper atur am Kiihler darf 250 °C, . 

Glaseinschmelzungen 180°G nicht ttber^MBen. 
Die tlb e rwachung der Temper atur kann^^^g^k— 
maSig durch Thermoelement, Thermo sjBBP ung 
Oder temper atur empfindliche DarbejBB:olgen . 
Die Kuhlluft mulB durch ein Eilte^BHfreinigt 
werden* Beim ITntersehreiten dei^Kr der li- 
chen Kiihlluftmenge sollen Ano<^^R,nnung imd 
Heizung automatisch abgescha^^^^^%erderio 

Die^Heizspannung darf hoch siJ«r -fr 3 .$> V om 


Sollwert abweichen* Dabei 
die Netzspannungsschwankugi 
Abweichungen be rucks ichtJa 
schaZ tstromstoB darf 22o/t 
teho MUk 


^pn die durch 
|||f auftretenden 
^ein Q Der Ein- 
nicht iiber schrei- 


Die ffrenzwerte durfe^^K Riioksicht auf die 
Betrrebssicherheit Lebensdauer der 

Rohre unter keinen^ibfcsjfcanden uberschr itten 
werden o Bei lib er sx&sSSl i en der Grenzwerte 
und Nichterfullu j»r geforderten Betriebs- 
bedingungen er^^^^pc jeder Garantieansprueh c 

Die Rohre muB^jHPtisoh befestigt und verti- 
kal eingel)au^^®den 0 Alle Anschliisse der 
Elektroden mgM ri flexibel sein, damit keine 
Spammnge nJT en Glasmetall-Verscfamelzungen 
auftretei^^^Sen & Eine Einrichtung im Sender 
Prn 5 daB die Anodenspannung an 
legt wird, be vor der Heizfaden 
mperatur hat. Es ist zweckmaBig 
schutzwi der stand einzubauen. 

elais soil die Rohre vor tlberla-” 
tzen. Beim Einstellen, Ausprobie- 
timmen des Senders soli durch 
er Anodenspannung ein tJberlasten 
rmieden werden,. 

kten Rohren sind vor Erschiitt-e- 
, Schlag usv/o) zu schiitzen. 



M aBbi Id 

[max. A bmessungenj 
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I n f o rmati onsblalt 


VVf> Sendetriode SjV 355 


Die Rohre SRW 355 ist eine 
Sendetriode fur LMKund UKj| 

re ist vollkanzentrisoh auf^ffl 

fiir Gi tterbasisschaltunfidraP 


'®pergekuhlte 
gptr i eb . Die Roh- 
It und speziell 
[gnet * 


Heizung 

Direkt geheizte Wo 
Heizspannung A 

Heizstron 

Allgemeine 

Dux- c hgr i ffjgBpp 

S t e i lh 


^Thorium Katode . 


f f 

h e Werte 
D 


ca U4 i° 

ca 65 mA/V 


jrerte ( selbst erregter Betrieb , 
C^Betrieb) 


Bj^^Kbsfrequenz 
gSpren spannung 
BKdenstrom 
sittergleichspannung 


400 


kHz 

13 

14 

kV 

11.5 

12 

A 

1,4 ' 

1,4 

BY 


/■■A/CL /~~7 




Betriebsbeding-imgen 


Die angegebenen Betri ebsdaten si:g 
es muS mit ent spreohenden Str e 
net werden., 


Der Nennwert tier Hei zung 
Dureh Netz.spannuzigs somvanku 
telstreuimgen darf die Hei 
stens + 3 7 ° void. Uermwert 


zvl 


iun| 


j lien 


Die Rohre 1st vertical 
wellenbetri eb 1st die 
iron Ant ik or onaringer. « 
Critterring zu 


ater ' 
-Betr . 


:u fahrenj 


Die Temperatur an 
nioht uberschreit 


l.asung da: 


Die Grenzwerte 
Betri ebss.loherhj 
Rbhre nieht 
Bel Ubersohrej 
fullung 
erlischt 


ubi 


der 


mib Riiak eirth- 
die Lebensd; 
iritten werden,, 
aer Grenzwerte u 
r der ten Betri ebsbe- 
10 h. 


•ar ant lean sprue; 



Rbhrei 


Fvor Erschutterungen 
sohubzen. 


Ifdet si oh in dsr Entwiok 
Jfge Anderungen bei der tfb 
ITrtigung behalten wir uns 



Ma&bild 

[max. Abmessungen] 


Schutzkappe, nicM 
' Anschlu/5 benutjm 


1 "N 

hsp 

P 

4 

_ 

t — 


Jft Q O 0 -QJ 

kji 

C 

h 


p 

n 

J _ 

r 


1 ri 



13 — i: 

K 

1 r -- 



i 


Gewicbt jfiRphre 13 , Z kg 

u^PwERK FOR FERNMELDEWESEN 

Berlin - Oberschdneweide 


Sendetriode 


SRW 356 

(RS 558) 


?}J I 56 *. 1 ?* ? lne wassergektihlte Sendetri- 

ode fUr Nachrichtensender des Lang- und Mit- 
telwellenbereiches sowie fur technisclie Sen- 
der groBer Leistungo Sie kann ale HF-Ter star- 
ker, Gszillator und Modulator verwendet wer— 


Heizung 

Direkt geheizte, thorierte Ttolframkatode 
Heizspannung u f 17,5 ± 0 9 5 

Heizstrom l„ 100 


Allgemeine statische Werte 
'Durohgriff p ^ 


Steilheit 


I) feel tt 8,00 10 kY 

ij 1 A 

S 50 mA/V Lei U It kV 

if 5 A 


Betri ebgwert e 

(HF-Yer starker in B-Betrieb) 
Betriebsfrequenz f 

Anodenspammng U 

Anodenstrom I 

a 

G-ittervorspannung U 

Gitterstrom I 

Ausgangslei stung IF^ 


400 

kHz 

12 

kV 

5 

A 

-90 

Y 

1p4 

A 

40 

kW 


Sanitized Copy Approved for Rel 




Grenzwerte 

Wellenl&nge 

^ jnin 

15 

m 

Anodenspanzmng 
ohne Modulation 

U a max 

12 

kV 

Ano denspannung 
bei Anodenspamxungs- 
modulation 4 


10 

kY 

(Dabei maXsTr&ger- 
lei stung 26 kW) 

Anodenver lust- 
lei stung 

max 

Q 

^a max 

25 

kW 

Git terver lust 
leistung 

^g max 

1 

kW 

Kapazltaten 

Kat ode/Git ter 

• °it/g 

83 

pF 

gat od s/Ansde 

Va 

9 

pF 

Gitter/Anode 

V» 

36 

pF 

KUhlung 

Kuhlwas s ermeng© 


1 25 

l/min 

BtihXwa s s er aus gangs- 
temperatur 


£ 65 

°0 

Kiihlwas s er druek 


^ 3 9 5 

attt 


Be t ri eb sb e dinj 


Das Einschalten der Heizung erfolgt am vor- 
teilhgiftesten durch einen hand- Oder motorge- 
steuerten Regeltransformator , kann aber auch 
in zwei Stuf en unier folgenden Beding^ungexi vor- 
genommen werden. 

1 • Stuf e a Maximale Einschaltspannung 
TJ f = 9 Y 

SoStufes Nach 10 Sekunden umschalten 
auf Betriebsspannung 
U f = 17*5 V 

Beim Betrieb der Rohre ist ein Anodensehut z- 
widerstand Ton 200 zu verwenden. 

Bei gittergesteuerten Gleichrichtern kann 
der Wert auf 100^1 ver ringer t werden • Bei 
Fremdsteuerung muS die Rohre mit einer Trb.- 
gersperre versehen werden, damit bei einem. 
Rohreniiberschlag der Tr&ger sof ort gesperrt 
w±r*& 3 Yon besonderer Wichtigkeit ist es, 
die Rohre in der Sender schaltung mit wirkungs- 
vollen Rohrenschutzmitteln (ignitron* . Iono- 
tron) au s zus tat t en 9 die bei einem Rohrenijber- 
schlag die Rohre schiitzen* 

Die Grenzwerte durfen mit Ruoksicht auf die 
Betriebesicherheit mid die Lebensdauer der 
Rohre nicht iiberschritten werden. Be.i Tiber = 
schreiten der Grenzwerte und HichterftiXiung 
der geforderten Betrieb sbedingungen erlischt 
-jeder Garantieanspruoh. 

Die Rohre ist vor Schlag and StoB zu sehiitzen. 
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Informationsbla 


Doppeltef rode J§p> 4452 


jffl|H^rahlTingsge- 
iHPals HF-Yerstar- 
y vi e If ao her ' mid 
^den , Beids Sy ste' 
ps Sch.irmgitt.er. 

.er Typen QQE 03/20 


kuhl 


Heizung_ Indi: 
Heizfadenscha^ 
Heizspanmm^g 
Heizstrom 


feeheizte Oxydkatode 

parallel in Reihe 

n f 6„3 1 2 0 6 7 

z t 1.3 0,65 A 


statische Werte 


Anod< 





Betriebswerte 

HF-Yer starker (Gegentakt- 

-C-Betrieb) 


Betriebsfrequenz 





f 200 200 

400 

400 

600/ 

mkz 

Wellenlange 
a i,5 i,5 

0,75 

0,75 

0,5/' 

m 

Ano den sp an nun g 

U 600 300 

400 

200 

wo 

Y 

Scliirmgi'tter spannung 

TJ 2 250 250 250 

2°o'' ; 

^250 

V 

Git tervor spannung 
TJ g vj ”60 -40 

—50 

_ 50 .-' 

-50 

V 

Ano den strom 

I a 2x50 2x50 

2x50 

J§fo 

2x50 

mA 


Schirmgitter strom 
I g2 2x4 2x4,5 2x2 a 

Gitterstrom 
I g1 2x0,7 2x0,7 
Anodenverlustleistr; 


2x6 2x4,5, 


Schirmgitterverlj 
Qg2 2x1,0 ‘ ‘ * 
Ausgangsleist-u 
X* 48 


^2x3,0 2x2,5 mA 

2x0,5 2x0,7 mA 

2x4,5 2x10 W 


2x14 


string 

,6 2x0,6 2x0,65 W 


2x0 


Wirkungsgra 


24 


11 


20 W 


Anoden- nnd Sehirmgittermodulatio 
(C-Betrieb) 


Betriebsifrequenz 
f 200 


Wellenlange 
A 1 ,5 


Ano dens pannung 


S c hir mgi 1 1 er s pannung 


S2 


Gi 1 1 er vor spannung 


Schirmgit 
Q g2 

Ausgan. 



U g1 

Ano denstrom 
I Q 2x40 


Schirmgit ter 
I g2 2x4 

Gitterstrom 

T gi 2: 

Anodenverlu! 
Q 0 








NF-Verstarker (B^Betrieb) 
Anod enspannung 

Sehi rmgi 1 1 er spanning 

V 

G-itt error spannung 

Widerstand zwischen den 
R~ . 20 



Gitterwechsel spannung 
u g1/, gl ’ 0 52 

Anod enstrom 
I B 2x12,5 

Schirmgitter strom 
I g2 2x0,35 

Anodenverlus 
Q a 2x6,25 

Sohirmgitt erv* 

®g2 

Ausgangsle; 

EHirrfi 


Grenzwerte 




a max 
g2 max 
gl min 
gl min 


max 


max 


gl max 


gl max 


U £/k max 


Ano d ensp annung 

bei Ano den- und Schirm- 
gi 1 1 er mo dul at i o n 

Schirmgitterspannung 
Steuergittervorspannung 
bei HF-Y er s t ar kung 

bei Ano den- nnd Sohirm- 
gi 1 1 e r mo dul a t i on 

bei NF-Ver star kung 
Katoden strom 
Gitterstrom 
Anodenverlustlei stung 
Scliirmgitterverlustl 

Steuergitterableit- 
widerstand bei fe; 
Gittervorspannung 

bei automat is 
Gittervors 

Spannung 
Faden und 


50 kj 

je System 

100 kJ 

je System 

100 Y 


100 
-75 
2x55 
2x2,5 
2x10 
2x1 , 5 


5 gii/gin ca 4,4 pF 

! al/all 1,6 P P 


Betr iebsbedingungen 



Die Heizspannung dari* hochster 
Sollwert abweichen. A 


Die Temp eratur des IColbens jg 
iuhrungen darr 180°C nichj®| 
Bei hohen Umgebungstempe,®lllSS 
triebsfrequenzen JBBff 

f =* 150 V 

'f =*• .200 JBHmbei U 
f ^ 45 bei TJ 


Mllr der Durch- 
pr st eigen, 
ren oder bei Be- 


ist eine zusatzl 
der AnodenanscJgj 
von ca 15 1/gnB 


IqSe*’ Kiihlung des Kolbens und 
ipse durch einen Luft strom 
Irforderlicho 


K b der Rdhre kann beliebig ge- 

iurfen mit Rttcksieht auf die 
sit und die Lebensdauer der 
len Umstanden uberschritten 
?schreiten der Grenzwerte 
rarant i eanspr uch . 

si cti in der Entwicklung. Ge- 
•ungen bei der tlberleitung 
_ j behalten wir uns vor. 


- 7 - 
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InfGrmationsbtatt 



WF> Sendepentode SRS551 


Die Rohre SRS 551 1st eine strahlungsgekuhl- 
te Sendepentode fur Tor-, End- und Modula- 
tor stufen in UKW-Sendern sowie fur Tberapie- 
gerate. 


Gewicht 

ca 

100 

S 

Heizung 




He i z s pannung 

u t 

6,5 

Y 

Heizstrom 

I? ca 

2,5 

A 

Indirekt geheizte Oxydkatode. 



Allgemeine statische 

Werte 



Ariodenspannung 


400 

V 

S c hdr mgi tiers pannung 

U g2 

400 

Y 

Gittervorspannung 

U g1 

-12 

Y 

Anod enstrom 

I a 

100 

mA 

Steilheit 

S 

18 

mA/Y 

Schirmgitter- 




verstarkungsfaktor 

V/gl 

20 


Betriebswerte 




HP-Yerstarker im C-Betrieb 



Betr iebsfrequenz 

f 

100 

MHz 
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Anodenspannung 


300 

600 

800 

V 

Schirmgitterspanng.U 2 

300 

350 

380 

V 

Gittervorspannung 

> 

-25 

-30 

-35 

7 

St euer s pannung 

^gl 

ca 40 

ca45 

ca 50 

7 

Anodenstrom 

J a 

163 

193 

200 

mA 

Schirmgitt er strom 

-r 

J -g2 

30 

26 

25 

mA 

Steuergit ter strom 


14 

14 

14 

mA 

St euer lei stung 

N st “° t 55 caO , 65 caO .70 

W 


Anodenver lustlstg . 


2 5 

46 

55 

. ¥ 

Schirmgitt erbelastgNgo. 

9' 

9,1 

9,5 

¥ 

Ausgangslei stung 


26 

70 

105 

¥ 

¥irkungsgrad 

n 

53 

60 

66 


Betriebsfrequenz 

f 


<30 


MHz 

Ano dens parmung 

u a 

600 

800 

1000 

: 7 

Schirmgitter sparing 

* U g 2 

300 

335 

340 

7 

Gittervorspannung 


-30 

“35 

-45 

7 

S t eue r s p annung 


ca 46 

ca 50 

ca62 

7 

Anodenstrom 

J a 

208 

207 

215 

mA 

S c hi r mgi t t er s t r om 

2 

33 

-'29- 

29 

mA 

St euer git ter strom 

X «1 

16 

15 

14 

mA 

Steuerleistung 


caO/75 

caQ,&7 

¥ 

Ano.d eny e r lus 1 1 s t g » 

N a 

42 * 

53 

60 

¥ 

SchirmgitterbelasIgN 2 

10 

9,7 

10 

¥ 

Ausgangslei 3 tung 


83 

113 

155 

¥ 

¥irkungsgra& 

n 

66 

68 

72 

-* 
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Grenzwerte 

Grenzwellenl&nge 

^min 

2 

m 

Ano denkalts pannung 

^aT, max 

1 200 

V 

Anodenspannung je 
nach Betriebsfrequenz 

max 

800. . .1000 V 

Schirmgi 1 1 erkalt spanng 

* ^sr2Iimax 

1000 

Y 

Schirmgitter s pannung 

U a>? max 600 

V 

Gittervorspannung 

~ ^gl max 

200 

Y 

Zatodenstrom 

*k max 

260 

mA 

Anodenverlustleistuhg 

^a max 

60 

V 

Schirmgi tterver- 
lustleistung 

®g2 max 

10 

¥ 

Steuergitterver- 

lustleistung 

^gl max 

R 

gi max 

0,5 

W 

Gitterableitwider stand 
bei 1^^ = 0 mA 

50 

kSi 

S pannung zwischen 
Faden/Zatode 


. 200 

V 

Bei Anoden- und Schirmgittermodulation 


Anodenspannung 

TJ 

a max 

800 

V 

S c hir mgi 1 1 er spannung 

^g2 max 

300 

Y 

Zapazitaten 

Eingang 

c e , 

ca 23 

pF 

Ausgang 

e a _ 

ca 13 

Pf 

Git ter 1 - Anode 

C *g1/a 

ca 0,1.5 

pF 


I* - ■ ’ H 




} 



Betriebsbedingungen 


Die Heizspannung darf hochstens + 5^ vom 
Sollwert abweichen. 

Die Temper at ur des Kolbens und der Durchfuh- 
rungen darf 180°G nicht ubersehreiten. 

Die Grenzwerte diirfen mit Rupksieht auf die 
Betriebssieherheit und die Lebensdauer der 
Rbhre nicht iiberschritten isrerden. Bei Ober- 
schreiten der Grenzwerte und Nieht erful lung 
der geforderten Betriebsbedingungen erlischt 
jeder Garantieanspruch= 

Hohre befindet sich in der Entwic&lung, 
iinderungan ^rorbebaltexi l 

MaBbild 

(max. Abm ess ungen) 



x -^Toleranz ftir jeden 
Teilungsabs-kmd 
von Z aus ± 1°30' 



VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN 
Berlin- Oberschoneweide 


f/dtt Ausq.l 3 uni $5 
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Ltaten 
Kat ode-Git ter 1 
Katode-Gitter- 2 




Matibild 

[max. Abmessungen] 











Die Betrlebslage der Rohre kann beliebig ge~ 
wahlt werden, 

Der ^ rl S e o e ^ e ne Heizspannuagswert ist auf 
± 3 konstant zu halten* Uberheizung fiihrt 
z-or schnellen Zerstorung des Gliihfadens. 

Bei Unterheizung niromt der innere ¥ider stand 
und damit die Elektr onengeschwindigkeit zu. 
Die ansteigende Anodenverlustleistung hat 
eine Uberlastung der Anode zur Polge. 
AuBerdem trith an der Yentilanode eine 
Rent gens trahlung auf . 

Sie kann, insbesondere bei starker Strom- 
entnahme, sehr leicht ein Vielf aches der 
Toleranzdosis erreichen, 

Typische Zeichen fur eine Unterheizung sind: 

1) Plotzlicher groBer Spannungs- 
abf all im Rohrenkreis 

2) Grliihen und Rontgenstrahlen- 
Emission der Anode, eventuell 
Fluoreszieren des Biases im 
Rohrenkolben. 

Bei S chaltung sanordnimgeQ ist darauf zu ackten, 
daB die Sockelhiilse Katodenpotential tragt. 

Die Grenzwerte d Ur fen mit Riicksioht auf die 
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der 
Rohre nicht liber schritten werden. 

Bei tjberschreiten der Grenzwerte und Nicht- 
erflillung der geforderten Betriebsbedingun- 
gen erlisch-t jeder Garantieanspruciu 
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ImpulsverstSrfcsr-Rdhr* 


S RS 454 

ohnftch SD 21 


t"^SIp^^r e 0p?iLrf, hOh ? knodbnbe— 
von w 2^0 Optimale Lexstungsabgabe 

^^e^r^a^ehanu^ 8 SP ? Zie11 ge ~ 


I SsiSHBfi Indirekt geheizte Oxydkatode 

I Heizapannung j ; 27 | Y 

Heizstrom t 0 

oa 2,15 A 

Annexzzeit t c 

A, , ^ min 

ohne kunstliche Kuhlung 

Betriebswert.pt 

SKSJffi^S fS k “f J3 « erat * T « tv erhiiltois 1:1000, 

I aosciuubwi demand Iks , - taedenlad « toT . d » nsat<>r o . hsmF 

I Anodenapannung ^ |„ 15 1 1 T,s 17j j kV 

Anodeniapuls sparing. u &A 10,0 13 its is kV 

Schirmgit ter sparing TJ 1,2 1,2 0,8 1,2 kV 

Steuergittervor- 

spannung IT -650 -700 -600 -eoo y 

Positiver Steuer- 

gitterimpuls u -7/l 24-6 255 240 275 y 

Ano«lenimpuIsstrom - L tji 1( * B 13 12,3 A 

Anodanstrom 1 ^ 1 Q 0 13 nj> ‘ mK 

Scbir 3 ig.it ter strom 1,5 1,1 o,J f „, 

Katodenstroa ®.*1 ft %0 0,« a' 

Anodenverlustieistg, » 26 M 37 w 

Impulsi eistung I ifl Ins lea is* . •?« >,« 


15 

I 17,5 

ns 

13 

12, a 

IS 

1,2 

0,8 

1,2 

-700 

-600 

-800 

255 

240 j 

273 

,3 j 

12,3 

! 

15 

13 

12,6 

15 

1/1 

0,2 

1 

0,41 

0,40 

0,43 

26 

60 

37 

163 

164 

225 




Grenzwerte 

Grenzwellenl&rige A 

* , , „ min 

Anodenkalt spannung U ^ 

aL max 

An ode ns pannung U 

, a max 

Schirmgitterkaltspanng Tj ^ 

_ . g2 I max 

schirmgitterspannung U 

„ g2 max 

| Steuergitter sperr- 
spannung * U ‘ 


g2 max 


I U g1 sperr 

Posxtiver Stsuergit- 
terimpuls tl • 

. gl-H-max 

Katodenxmpuls strom i _ 

kit max 

Xatodenstr om t 

^ k-^eff max 

Anodenverlustleistung 
bei Bauer he trie b tj 

_ . , a max 

Scnirmgitt erbelastung H * 

& g2 max 

Steuergitterbelastung H „ 

g 1 max 

TastverhSltnis ? 

Kapazitaten 

Eingang c 

6 

Ausgang c 

J a 

Git ter 1 - Anode o _ , 


= 0,001 


Betriebsl 


Dauernde tJberheizung der Rohre auf 28,4 V Z ur 
Erzielung der maximal en Anodenstrome 1st ge - 
stattet. Aus Lebensdauergrunden soli jedoch 
die He i z spannung bei kleineren Anodenstrbmen . 
so niedrxg wie moglich innerhalb der zulassige 
gen Grenzen 27- + 5 $ gewahlt werden a 


Negative Gittervor spannung mid Sehirmgitter- 
spannung dlirfen gleichzeitig mit der Heiz- 
spanning,, Impuls- -and Anodenspannung ■ iedooii 
erst nach der Anheizzeit- angelegt warden. 

v U k u 3 2widersb ^ n ^ e °^ er Strombegrenzer miissen 
bei Kurzsc-hluB der R6hre den Lauer strom liber 
axe emzelnen Elektr oden hegre nsen auf: 

1 A flir die Anode 

0,-4 A fiir das Schirmgitter 

0,2 A fur das Steuergitter 

Bei der Bemessung des ladeirondensators ist 
darauf zu achten, dafl der Maximalwert 
C,„ = 7 „ 5 — 0,5</ a 2 

M max 0 a (m F) 

nioht fiber sc hri t ten wird. / 

Hierbex ist B a in kV einzusetzen. 

Die Temperatur des Glaskolbens darf an kainer 
J ttbersehreiten. Bei soli lec liter 
Buf tzirkulation mufi deshaib bereits be* 

N a - 10 w ktinstlieii gekuhlt werden. 

Bei Benutzung eines Transf ormators im Ausgang I 
xst darauf zu aehtan, da3 die Gesamtspamiung S ' 
SE f 4 '' 4 b ? lm Durciisehwingen am Ende des 
Impulses den Wert Ton 18 kV unter keinen Dm- 
standen ubersehreitet . 

o S u S - L *^ L Einschaltung eines 
bchutzwider standee von oa 20 A vor die Anode, 
Um - 4 -S e ^A. S "^ ic ‘ !:izei " fcisen Kurzschltissen von Mag- 
netfeldrohre und SRS 454 den Entladestrom des 
Spexeherkondensator s zu begrenzen. Her im Be- 
trieb auf tret ende Spannungsverlust von .300 Y 
bei 15 A 1st wo hi in den meisten Pallen^trag- 
o u'V Es . erubr;Lst S ^- C ^ L claim ein weiterer 
Schutzwi. der stand vor dem auiBen anzuschlieBen- 
den Sender. 

Auch eine Sioherheitsfunkenstrecke nahe der 
Rohre zwisohen Gitter 2 und Katode zur Ablei— 
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f: 


■\ - i 


tung event ueller tlbersp&rx^n^cn voje Schirm- 
Her 3 si anzuraterv 

Die f. : se ne.-ativen Steuergitterstrome 

feonnen zu Impulsverzerrungen iia Ausgang fiih- 
r ei?.* Bei Einiugen einer Vorbelastung der 
■Steuerstufe mit ca 600 SI sind jedoch. solche 
nicht melir zu befUrchten. 




InformafionsblaU 


Dezs metertriodemKsO 


Socket schatt - 
schema 


Ma&bitd 

[man. Atmessungen] 





Van unten gegen 
die SHfie gesehen 


Fasstwg: Sach-Hr XZ 7 T 7 TIJ 

HersieUe-r: ^ fl*-*T - ST 1 I 

Werk fur Farnmeldewesen ~l ~ FT F | a 

Berlin -Qberschoneweide ’ ^ ^ | 

Gewichf der Rohr e ca ZOO g fyBS* 

AchHvrtql Pumpspifze Bruchgef&hr / 

VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN 

Berlin - 0 bertchoniwside 


Die Rohre EC 560 (ahnlioh : 
Dezimetertriode fur Lead 
und selbsterregten Sehw irJl 
sitzt einen Oktalsockelj||| 

Heizung : 0xydkatode^' : : Irei 

Heizspannung 

Heizstrom 

Betriebswerte jBmgSF 
Anodenspanni ia^y tt 

An o den str , r? m^^^y ' j 

V erstarking^Bfctor 7 u 

Gi t t ^ U 


f O) ist eine 
s v er s t ar kung 
rieb. Sie be- 


43 g 


.rekt geheizt 

6,3 

V 

0,8 

A 

250 

V 

12,5 

mA 

50 

^2 

Y 

5 

mA/Y 


toJKltspammg max 1000 

lSPannUag U a max 450 

jggp&enverlustleistgo Q c 

V _ ^ & a max 5 

■gmoclentemperatur T iRa° 

V ' • a ma ^ ^ 

M-) wird duroh einen Katodenwider stand 
erzeugt . 


/ f V C 4L O. ¥~ 








Gdtterverlustleistg. 

Kat odengleichstrom 
(bei B-Betrieb) 

Kapazitaten 
Kat ode ~ G-itter 
Kat ode - Anode 
Gdtter - Anode 


Betriebsbedingn: 

Die Lage der Rohre im Beti 

Die angegebenen Daten 
Gr linden der Massenferti 
sprechen&en Streuunger 
gerechnet werden. 


beliebig, 

tt elvvert e * Ans 
mit ent- 
ese Mittelwerte 


u • 



Die Heizspannung 
Sollwert abwei.ch.en. 


Die Anodenspaimi 
heizzeit von t 


Beim Auss 
Anodenspann 
abzuschalt 


erst nach einer An- 
einzuschalteno 

Rohre ist erst die 
dann die He i'z spanning 


Die Grenz' 
Betrieb 
Rohre 
werden. 


mit RUcksicht anf die 
rheit and die Lebensdauer der 
Umstanden ubersohritten 


befindet sich in der Entwicklung* 
fgige Anderungen bei der Uberleitung 
behalten wir uns vor 0 
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IDezimeter-Triode tOr Impulsbetrieb 


IGewiclit : 


ca 290 


(Oxydkatode, indirekt geheizt) 
Heizspannung Tj^ 12,6 

Heizstrom i ca 2 

Allgemeine atatische Werte ; 
Anodenspannung U a 1300 

Anodenstrom I 150 

Steilheit S 23 

Durchgrifj? D 1 f 5 

Betriebswerte bei Impulsbetrieb : 
Anodenimpulsspaimg. ^ a jj_ 9 


9 

Anodenimpulsstrom I ^ 7,5 

Gitteryorspannung 1 )U g ca -120 
Gitterstrom I 0,..1,5 

Impulsdauer 3 . . .10 

rel. Impulsdauer t R pel = 1,6 

KUhlluftmenge V L ca 6oo 

Impul snut zl e i s tung N n = 1 1 £ 

bei Wellenlange A’ 9 , 2 ** 20 

1) wird durch regel bar en Katodenwider stand 
H k ca 20 Ohm erzeugt. 

2) SpezialkUhlkopf 


Z 







Kapazitaten 

(Werte einschl* Kapazitaten der MeBfassun# 
bei geiieizter Rdhre U f = 12 s 6 7) 

Gitter/Katode oa 11,4 P 

Anode/Katode oa 0,06 p 

: ^i't'ter/Anode °g/a oa 4> 8 p 

Grenzwerte 

Gr enzwel 1 enlange A Q 2) ci 

Ano denimpul S spannung ^ ^ 

Ctji ^ 1 0/ us) 9000 

Anodenverlustleistung^N a max 350 1 

Gitterverlustlei stung max 2,5 1 

Ano dent emperatur 4 ^ T ?nn° r 

^ a max ^ uu c 

Gittermantel- , ^ 

temper atur 4 ' T i^n 0 r 

gm max e 

5 Hei einem Luftdruck von 760 Torr, 

4 durch Luftkiihlung = V L ca 600 1/mi‘n. 


Betr iebsbedingungen. 

Die angegebenen Daten, mit Ausnahme der 
vOrenzwerte, sind Mittelwerte. 

I Die Heizspannung darf hoehstens xim + 3 
vom Sollwert abwe dolmen. Die Grenzwerte 
durfen mit Rucksioht auf die Betriebs- 
sicherheit und die Bebensdauer der Rohre 
unter keinen Umstanden uberschritten wer- 
den. Bei tJberschreiten der Grenzwerte und 
Nichterfullung der geforderten Betriebs- 
bedingungen erlisclrt jeder Garantiean— 
spruch. 

Beim Unterschreiten der erforderlichen 
Kuiilluftmenge sollen Anodenspannung und 
Heizspannung automat isch abgeschaltet wer- 
den. Die KUhlluft muB duroh ein Pilter 
gereinigt werden. 

Bevor die Anodenspannung angelegt wird, 
muB die Hatode die voile Betriebstempera— 
tur haben, d.h. die Anheizzeit von 2 min,, 
ist einzuhalten. Beim Ausschalten der Rbh- 
re ist erst die Anodenspannung und dann 
die Heizspannung abzuschalten. 

Die unverpackten Rohren sind vor ErschUt- 
terungen (StoB, ScHlag usw.) zu schtitzen. 
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Inform ationsblaft 



impuismagnejjgpr 730 


Impuls- 
ion 9375 MHz 
ist * 

orrohre in 
der HF—Ener- 
eitungj, die 
eleitung des Ge- 


indirekt geheizte 


fur 


die 


530 


ca 


ca 


ca 


Hie Rohre 730 1st ein 
Hetrieb^ daB auf eine 
(Wellenlange 3,2 cm) 
Sie findet Verwendung 
Punkmefigeratenr' Hie 
gie erfolgt uber 
den Anschlufi an 
rates gestattet* 

Hie Rohre besitzt 
Bariumoxyd- 


Gewicht 

Heizung 
Heiz 


6,3 

i 

2 Minuten Anheizzeit 
und Einsehalten der Anoden- 
spannung muB die Heizung zu- 
rtickgeregelt warden auf: 

3 

0 f 53 


iebswerte 


9375 MHz 


y 6 




An o denimpul s s p ann ung 
Anodenimpuls strom 
Impul 3 1 e isfcung 
Impul s dan er 
Impulsfrequenz _ 
Magnet ,o Induktion 
Srenz-wsrts 
Prequenzbereieh. 

Ano d enimpul s spanng * 
Ano denimpul s strom 
Impul sdauer 
Impul sfrequenz 

Betrieb 

Die Eeizspannung d, 
Sollwert abweichen 
zeit auf die 
werden. 

Die Temperatur 
nicht iiberschre 

Die Anode der 
die Eat ode ne 
gen AnschluB 
unbedingt 

Hie. 

Betriebs 
Rb'bre 
sehr 
der B 



£ 934 

"“Jiff! 

1000 



MHz 

kV 

A 

^usek 

Hz 


r Lstens + 10 % vom 
l! 3 naeh 2 min Anheiz- 
Werte zuruckgeregelt 

enkorper darf 100°C 

eldrohre wird geerdet, 
getastetc AuP den. riobti— 
iatode (dicker Stirft) ist 



durzfen mit Rucks icht auf die 
— eit und die lebensdauer der 
Lbersoliritten werden. Beim U'ber- 
1 Grenzwerte und Hi ehteinh alien 
sbedingungen, erlischt jeder Ga- 



47,3 —*■! 
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Informationsblatt 


HfrV Reflexklystroi 

Ik A 


Das Ref 1 exklystron 707 B i 
torrohre fur den 'Wellenben 
Durch die And e rung der Reg 
laBt sioh eine Frequenzj$8| 
30 MHz erreichen. Dadu^^H 
als frequenzmoduliertj|||^^ 


E e Oszilla- 
. . .25 cm. 
spannung . 
von ca. 
as Klystron 
(Bgenerator und 


als ModulationsrShr^^^^f Nachrichtenzwecke 
verwendet werdeno 

Die Kupf er schelte n^^ Kifuhrungen gestatten 
den AnschluB eln^^^psonanzkreises. 

Die Rohr e besit^^ffipLnen Oktalsockei* 


Heizspannu 

Heizstrgraj 


ca 0,7 


E llenlange 

Resonator- 

nung 

„ ichstrom 
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ReflektorgLeichsp. ' tj 

Ausgahgsleistung H 

Elektronische 
Bandbreite ** B 

Grenzwerte 

Durchstimmbereioh ^ 

Anoden- u« Resonator- 
Gleichspannung U 

Xatodengleichstrom I 

negative Reflektor- 
Gleichspannung 13 


0. ..-400 
ca 1 50 


8...25J 


U a =Urs 


U refl.E 


Spannung aswigchen + _ JSBm 

Faden/Kat ode TJ 50 Y 

1) Eingestellt auf Ausgangsleistung 

bei der gegebenen $WBKl eb s f r e que nz . 

2) Als elektronisckjfflBH^dbreite bezeiehnet 
man die Frequenj|SBpru ng, herbeigeftihrt 
durch die Ande: ^ryder Re flekt or spannung 
bei der die A^^^pgslei stung auf die Hali- 
te des maxim^^^p'W er t e s abgesunken ist. 


Beim Einbau 
zu achten^a 
ein An dr um 
ilbt wirdffli 


K ien Resonanzkreis ist darauf 
auf die Kupferscheiben nur 
allel zur Rohrenachse ausge- 


und Ref lekt or spannung darf erst 
oute Anheizzeit eingeschaltet wer- 


Die Heizspannung darf fcbehstens + jg 
So divert abweichen. ~ Jim 

Die Grenzwerte diirfen mit Ruck si chtj§||| 
Betriebssicherheit und die I«ebens ddB[ Br 
Rohre unter keinen Umstanden (ibe r^^^ R/ 
werden. 

Bei tJberschreiten der Grenzye rMBB rlis< 
jeder Garantieansprucii. jBff' 

(dragp^essungen } 


Socket schattschema 

( von unten qegen die jf 
Stifle gesehen ) Jm 


^Rohre befindet sich in der Eniwicklung, 
Anderungen vorbehalten 



— *\l0' 




WERK FUR FERNMELDEWESEN 

Berlin - Oberschoneweide 


Informatfonsblatt 



Ref l ex kly s t r °n JK B 


Das Reflexklystron 726 B is 
torrohre fur den WellenbeJ 
10,4 om» Durch And e rung jjM 
. nung laBt sioh eine Freo^^fe 
40 MHz erreichen. DaduJBHii 


als frequenzmoduliert 
als ModulatiGnsrohrjJ 
verwendet werden^ Jl 


Ijjprne Oszilla- 
BWl von 9,45 • . . 
^eflekt or span- 
End erung von oa. 
:ann das Klystron 


JF 5 ^generator und 
Nachriehtenzwecke 


Das Klystron 72 6^ 
mit eines cir,ge® 
rsn Resonanzk:^® 
Energie erfo!l^S t 
tung, die deJMK 
Del, wie a^GgSHfr 1 


E b eine Ganzmetallrohre 
median isoh abstiminba- 
2 Auskopplung der HE- 
sine konzentrisehe Lei— 
3 an konzentrisehe Ka- 
ixo'iij-x ohrleitungen ermoglicht. 


$ 
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Bet r iebswerte 

Betriebswellenlange 

Resonator-Gleich- 

spannung 

Resonator-Grleioh- 

strom 

Reflektor-G-leich- 
spannung 1 ) 

Ausgangslei stung 

Elektronisehe 
Bandbreite 2) 

Modulat i on s- 
steilfaeit 3) 


1) Eingestellt auf max. Auj 
bei der gegebenen Bet:di 


|gs3:ei stung 
Bfrequenz. 


Als elektronische Bj 
man die Prequenzalnds 
durch die Anderunjgjg 
bei der die Ausg^gf 
Halfte des max.^pl 


• *reite bezeichnet 
Mng, herbeigefiihrt 
HF Keflekt or spannung, 
pLei stung auf die 
es abgesunken ist e 


Die Modulation 
Frequehzand^gl 
spannungsan^ 


pjilheit ist die 
pro Volt Reflektor- 


/ 



Grenzwerte 

Burchstimmbereich A 9 , 45... 10, 4 

Resonator— Gleich- TJ- 330 

spannimg K ' s 

Resonator-'Gleich-r 3 

strom Ees max A 

minimale negative TJ P . 4£®p 

Reflektor-Gleich- tie - L± **“ JggF 

spannung M&W 

maximale negative TJ-p jSBHf 0 

Reflektor-Gleich- 

spannung 

Spannung Faden- tr„ /v JWIr + 50 
Katode ~ 

Temperatur der T jSHtBp ' + 70 c 

Koaxialleitung 


Zur Vermeidung v^ 

kuhlflachen z u^B 
Reflektorspar^^g 
Anheizzeit eiplji|^ 
spannung ds^SBM< 
abweieher 
Die grenz ^^p di 
Be' tr i eb sjjflHer h e: 
Rohre wJHlfke.ih< 
werderLjggpr tiber 
und WjjBBerfiillTL 


Bedingungen. 


vjgggpaer mi seller Uberlastung 
aMff iic Ruhr e nirt Stralilungs 
lplljl §ehen„ Die Anoden- und 
glJF&arf erst nach 1 Minute 
pfch&ltet wer den. Die He.iz- 
ochstens + 8 <?o vom Sollwert 


B diirf en mit Rlicksichtt auf &Je 
heit und die Lebensdauer der 
inen TJmstanden liberschritten 
erschreiten der Grenzwerte 
lung der geforderten Betriebs- 
lischt jeder Garantieanspruch. 

in der EntwicJdung. Geringfiagige Anderun- 
aeruoeri eirung in die Ferfigung behatten wirvns vor. 
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<$> 


Die 721 B 1st eine 
■and SenderSperrdhre fiir 
mit einer gemeinsamen 
Empf anger ausgestattet 
sperrohxe sshutzt si 
wahrend des Sendeimp' 
Als Sendersperrohre 
leitung wahrend de: 

Die 721 B 1st ei: 

Rohre, die .zus? 


I nf o r mali on sbl a# 


Sperrohre 


s Unde 1 s let r 
fuhrungen 
Rescnanzka 
selben kan 
9 ?. 80 . 0 c 1 0 8 
Gewi 



sbgest 
Pi 



Emp f anger - 

die 

fiir Sender und 
Als Empfanger- 
ischdetektor 
tfberepazrmmg. 
t sie die Ser^de- 
fangszeit, 

Wasserstoff gefullte 
faislerung eine Hilfa- 

V.anzlvsr ' a Vi __ 


hen den Einb&u in eine 
arch geeignete Wahl der- 
Rohre fur die WeXlenlangen 
Terwendet werden. 


iezeit 

aux 

r abgesunken) 
FhlaBdampfung 
Per r damp fung 

Fruhere Typenbezeichnung L6 76 

/ /V C^ X y 


ca. 

JO 

g 


10 

sa 

©a. 

7 

yU8 

ca. 

1,5 

d'b 

sa. 

60 

db 



Grenzwerte 

Wellenbereich X 

Impulsleistung 

(T= 1/1000^=1^3) iUnax 

Hilf sentladungsstrecke 
Zundspannung U„ m 

Brennspannung b. U-r, 
T .ntl.- 100 / uA ^ 

Ent ladung s s t r oxn 
Lb schstrom 


Betriebsbedi, 


9,8. ..10,35 

1000 


Die Rohre kann bei Umge 
von -40 . . . + 100®C betr 
bei der Her st silting ijm 
von 5 6 nun 0 und 1 Q , 5JBBi 
nanzwellenlange 
Einbau in die Res^gMKH:; 
a/hten, da£ auf daHHup: 
senkrechter Andn^^^^in 
aclise) ausgeubhgBSPa. B 

SpannungsquelZjJgBp* die 

an die Hilf s»[Ha'&ktro< 
Grenzwerte mK i mit Ri 



Betriebssic 
Rohre unt^ 
werden. |fl 
und Nicjgijfc 
bedin 


jrm bei Umg^^^^temperaturen 
00° C betri^^^^ werden. Sie wird 
;t silting Resonanzkreis 

tind ISj^gH^Iohe auf eine Reso- 
,nge v ° 2 ^|gg||p^m- abgestimmt • Beim 
e Res^^terKammer ist darauf zu 
auf ddHRxpf er scheiben nur sin 
AndngBgP(in Riohtung der Rohr en~ 
ub i^^^ pq . Der Minuspol der 
^wSmr r 2 und spannung ist 

.zdHBBl'ek'trode' zu legen. Die 
Jffipn mit Rucksicht auf die 
jggpfeit und die Lebensdauer der 
pinen Umstanden Uberschr itten 
pFberschreiten der Gren.zwerte 
iillung der geforderten Betrlebs- 
erlischt jeder Garantleansparueh. 


Maftbild 
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Informatioosblait 



Sperrohre 


Die 724 B ist eine abgesti 
und Sendersperrohre fur 
mit einer geraeinsamen A 
und Empfanger ausgesta 
gersperrohre schiitzt 
wahrsnd ass Sendeimp' 

Als Sendersperrohre 
leitung wahrend de: 


Die 724 B ist ei: 
Rbhre P die zur 
zundelektrode 
f-iihr ungen ermj 
Resonanzka] 
selben kan 
3 » 1 7 * • • 3 , 

Gewichf 



Empfanger- 
Bgerate, die 
flir Sender 
iind* Als Empfan- 
Mi oiektor 
vor tile r s p armung . 

■t sie die Sende- 
’angszeit* 



Wasserstoff gefiillte 
faisiertmg eine Hilfs*- 
zt <s Die S die ib endure h- 
'hen den Einbau in eine 
.reh geeignete Wahl der- 
Rbhre flir die Wellenlangen 
verwendet werden a 


3,2 


r damp fimg auf 
b abge sunken) 

£r c hi a 12 d ampf ung 
Sperrdampfung 

Fruhere Bezeichnuna LG 80 

//V C4 JO 


ca 

oa 

ca 


4 

1 ,5 

60 


yUS 

db 

db 




(jrofltmatl 





| ; $Empf anger - 

* . : jPI mit einer 
[pr und Empfanger 
praltung sohutzt 
d des Sendeim- 



Die 1 B 24 ist eine nygSB&ss erst off gefullte 
Rdhre , die zur VoriojJgjBPerung eine Hilfs- 
ztindel ektr ode * es± y$B^ eT bei Sperrohren 
erforderliche ReaojJ BIR reis- ist in die Rohrs 
mit eingebaut „ I) 3 ^mmriTe wird in den^Zug 
ainer nng cingesetzt , ■wove, 

die HF-Energie MBbY i zwei Fenster ©in- -and 
ausgekoppelt vjm/m l>ie Rohre kann durch ein 
Different ial^^Ke fur die Vellenlangen 
3 t 15'c« 3 V 5 Resonanz ^ebracht werden. 


Fr e^Hiezei t 
( Sjg|g|p!ampf ung auf 
JffljPabgesunken) 

|BBBggUte bei Belastung 
||§f chlafidaiapfung 

r 

Fruhere Typenbexeichnung L6 79 


3 5 2 cm 


Q l oa 300 

ca 1,1 db 
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Sperrdampfung 

G-renzwerte 

Uifellenbefeich A 

Impul si ei stung Hn, 

(T= 1/1000 ;t=1/us) 

Hilf sentladungsstrecke 
Ziindspannung TJ Zm 

Breimspannung b. 

I entl.= 100 / uA U Bm 

Ent 1 ad ungs s t r om 

Loschstrom 


3,15. ..3,5 




Die Sperrohre 1 B 
peraturen von -4(1 

Sie 1st be ids ei jj| 
der 3-Gm-Hohlr^^p 
Rohre wird be 
s onanzwe 1 1 
BeimAnleger^jjpF Z 
achten, 'daflHpP' M 


B ^Hrni bei TJmgebungstem- 
0°° G betrieben werden 

J/Sm -. it dem Drosselflansch - 
j||i|g itung anzuschlieBen. Die 
|§F Endprufung auf _ eine Re- 
|§ vonA = 3,2 om eingestellt 
'Ziindspannung ist darauf zu 
Minus pol am Stift der Hilfs 


■ >*e liegt. Die Grenzwerte 

:sicht auf die Betriebssicher 
jbensdauer der Rohre unter 
sn uberschritten werden. Bei. 
ler Grenzwerte mid Nichterful 
lerten Betriebsbedingungen er 
irantieanspruch. 

in derEntwicklung. Gerinqfugige Anderur, 
ig indie Fertigung faehalfen wirwns vor. 
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Informationsblatt , 


Edelgos-Thwi 
S 1,5/8So 


Die S 1,5/80 d V ist ein 
mit direkt geheizter Ka ±A 
Sie eignet sloh besondeji 
elektronischen Sie tier a.; 
losen DreiizahjLreglung^ . 
Typen PL 5545 mid T ysjMBF . 


^^^as-Thyrairon 
Rnd Steuergitter. 
jPun Einsatz in 
In -and znr stxifen- 
entspricht den 


Heizrnig 


Direkt 


Heizspanmzng 

Heizatrom 

Anheizzeit 

Betriebswery 

Innerer 3 I i 
b . (ZlelchsmlMm 


ete Oxydkatode 
U f 2,5 

ca 21 
t. ^ 60 


pigsabfall 
belastg. v 


Anodenzig 

Gitterj£| 

Git ter 


E armimg bei 
ig 0 To It + >U Z 

viderstand R 


Jmwensperr spanmmg \tperrmal 500 

| , erbare (positive) 
■raxodenspamTong u* 1^00 

■Tscheitelwerty ' a max 

F+) Diete Rohrc ho* cine negahV-posffive Kennlinie. 


/yVi 






- Anodehstrom 

'T 

80 

(Spitzenwert ) 

a max 


Gleiohstrom^Mittelwert 

_ max 

6,4 

Steuergitterspannung 

/N 

^g max 

± iOO 

St euergitter strom 

*g max 

0 5 2 

St euergitter strom 
(Soheitelwert) .. 

;x g max 

2 J 

Xntegrationszeit . 

* X max 

, M 

Temper aturberei oh 

T 



Be tr i eb gb edi ngj 


Die angegebene Anhelzzeit b 
auf Sohaliungen, bei denenj 
Anheizzeit He.izspanjME 

Die Helz^pannung (ani SocggS'l 
me s sen) dart ho g hs t er.is jgBSr 
aftweiohen. ' Dabei ' niuss®fflBpe 


F t sich nun 
wahrend der 
?&r ant lent wird 


spannuiigs s'chv/ankunge: 

pVmri cfon Kowirilro ■? r> In 4: 


■Vaer Rohr e ge- 
Bprom Siliwert 
gfe duroh die Reiz- 
iret enden Abwei- 


Tor Ablaut der ang 
die Rohrs nioht T^l 

E ins o ha It 
Aus'so halt ijBr 


Penan " Anhelzzeit dart 
bet wer den . 


gpSerst Heiz-spannung, 
jplann Anodenspannung 
^Zuerst Ano den s pannun^ 
dann. .Heizspannung.. - 


Warden ' in 
bung der 1 
wendet y jd 
Dampf uiug| 
Anoder^W; 
de s TsJBm 

Dii pnz' 




i' InJ BBshrichtersohaltungen' zurSie- 
uer ' qffiag ns pahnuii'g Kphdensatoreh "yer- 
i' t jflHKssezi duroh Verwendmig ' Iron 
LngSgjder st Sudan Oder Dr o s s elspttlen ' tm 
| v 5 der Rohren die Xadestramspitzen 
■jHE-sators aut den zulassigen Wert 
fip .80 A) begrenzt- werden. 

pKazwerte durten mit’Rueksicht aut die 
ibssicherheit und die Leb ensdauer der 
miter keinen Umstanden uberschritten 


Bel ubersciireiten der G-renzwerte erlisoh 
j eder Garanti eanspraoh . 

Betriebslage der Rohrej beliebig. 
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Ro h renbegleHrzette I 

Superikonoskop 

wif Paten tia / stabilisierunq dure h 
Hilfsfofoka+ode 


RBz 

F9M2 

Industrie 


I Dae Super ikon oskop 3? 9 M 2 let ei ne Hoahva- 
kuumbildspeioiierrolire mit Bildphotdkatode . 
S J r ^ ia S tastmx S raid einer zusatzlicthen Hiifs- 
pJptokatode zur Potentialstabilisierung. 

Sxe wird als BildaufnaJhmerohre fur Industrie 
elle und technische Zweoke verwendet. 


Bildphot okatode 

Licht empf indlieke 
Sohiairfc 

Empfindliohkeit bei 
2848 ° K Farbtemperatur 

Spektrales Empfindlioh- 

Ir«*? -4- /-*••**■<*—* «*--? 

V 0 1LL CL /V J, UK L-UU 

Langweilige : Grenze 
(5 des Maximums) 

Betriebsspannung Uph< 

Nut z barer Durchmesser 


O^-sensibilisierte 

0s-Sb-Legierung8~ 

katode 


= 20 yuA/lm 


4^0 . . . 520 


-700 a c 0-1 500 


Hi If sphotokatode 

Licht empfxndliehe 
Schioht 


Empfindlichkeit bei 
2848° K Farbtemperatur 


0 2 — sensibilisierte 
G s— Sb-Legier ungs— 
katode 







empiri soli einstellen 


Beleuchtung der 
Hilf S phot skat ode 


Hilfs ph 0 1 0 s' t r om 



* 10 

yuA 

Abtaststrah.l. system 




Heizspannung 



6,5 

V 

Heizstr :>m 


-c 

0,4 

A 

Anheizzelt 



60 

sek 

Indirekt geheizte Oxydkat 

ode 



Strahlfokussierung 



magnet! soh 

S t rahl able nkimg 



magnetisoh 

Ablenkwinkel 


< 

- ± 15° 


Anodens pannung 



! 500* . ,1800 

Y 

Sp err s pannung 

u 

gsperr 

'->25, . • -■70 

Y 

(bei B a = 1500 Y) 





Kat 0 dens tr om 
(optimal einstellen) 


< 

.150 

/UA 

Kpasita.'^ 

( G-itt er -Umgebung 

's/- 


20 

pp 

Isolationswider stand 





Gitter- Anode 

H e/» 


200 

MSi 

St euers pannung fur A U 


25 

Y 

1 100 /UA 

b, U a = 7 1500 Y 





Raster system 

Maxi male Nut zflache 



48 x 65 

mm 

El e kt r 0 neno pt .1 s 0 h e 
Abbildung 



magnetise 

h 

Bilddrehung 



45°+ 10° 


Zylinders pannung gegen 




Anode 



0 , , +10 

Y 


Oo . .+10 


V 


Segment spannungen 1 . . ,4 
gegen Anode 

Rahmans pannung gegen 
Anode 

Kapazitat Anodenzylinder 
+ Segment e~Signalplatte 
+ Rahmen 

I so X at i onswi d er st and 
Signalplatte -Rahmen + 
Segment e + Anodenzy Under 

Bildstgnal 
Eine Auflosung 

raid ein Contrast 
(je Intensitatsverhaltnis 
1,48 entprechend log 1,48 
« 0 , 1 ?) 


0 , , + 5 V 

= 25 pP 

= 5 MA 


= 400 Zeilai 
= 6 Stufen 


some ein Signalstrom 


= 0,15 /UA 


wird bei einer Bel euchtungs starke iron 50 Lux. 
In den hellsten Bildstell'en einer ausge- ■■■• 
leuohteten Phot okatodenf laohe von 8x10,6 mm 
und einer Parb temper a tur von 2848° K bei den 
Betriebsdaten von U ~ 1500 V, Uphoto = 1200 Y 
und optimal eingesttllten Katoden- und Hilf a- 
photostrom erreicht. 
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Informationsbfatt 


w 


Ka!f katoden -Thyratron 

Z 582 a 


Kemiwer i; e ' * ; ‘ *' 

£l e euZ£l der 

toderungen wahrend derL^b^sd^er : ^ Ter 

. wahrvnd de r 

Anodenziiadspannuner n "nnTT^ 
(Hilfsanodens^Sf^Za * 00 290 315 360 V 

Inner , Spanniingsabf all 
zw. Anode uXKa&ode tt. , 

( An odens t?s-3n02 5 mA) ^ a /k 

Hiir s an odezrzund- 
spannung/^Anoden - 

spannung^ 0 V) 

Hilfsanp-denzund- 
spanning- bei Each - 
freq-u^nze inf luB 
C Aiifiye n s p ann g .« o V) 


62 75 85 V 


a Zah 73 80 90 105 


u Zah 


55 65 







:Lah/k 




fall 2 w«.Hilf sanode 
u Katode 
(Hilf sanodenstrom) 

= 10 mA ) 

Zur Ziindimg der Ano- 
den Kat odenstr ecke 
erf or der. 11 cher Hilfs- 
anodenstroa bed ei.~ 
ner Anodenspit zen- 
spannung von + 140 V 
Ionisierungszeit 
Entionisierungszeit 

Betrlebswert e 
a) Bei Betrieb als Relai 

Ano der>b e t ri eb s spanng . f 

Hilf sanodenvor- '• 

o p annung 

( Snheatel wert ) c . 

ttber lager to Zund : 

we chs el spanning 
(Scheitelwert ; . 

Hilfs anode 21 z iin d 
spanning * • ‘ u 

(Summe be icier - ■ ' ’ • Zah min 
Spannungen ) y- 1 ; 


wanrena acr 
trim normal max Lebensdauer 

61 70 75 


50 100 400' 'yuA 


s Gleiclir iclrterrblire : 


(wo bei dfe/Hrif s- 
anode Jpgr e men 
Vider4fand von 
50 k£>mft der Anode 
ve'rb unden wird) 


u agperrmax 200 


/ US 

/US 


0 

an 

O 

V 

70 

V 

55 

V 

10B 

V 



2 
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Grenzwerte 

Anodenstrom 

An bden spi tzenstrom 
( kurzzeitig) 

Integral i onszsit 

H 1 .1 f s ano d en - 
spi tzenstrom 

! emp e raturbe r e i c h 


a max 
3 a max 

t / 

T max 

"ah max.;/ 


T 


25 

100 : 

' "5 
TOO 


mA 

mA 


mA 

d c 


Ban Kat odenstr om < 8 mA ist'r; ;ht rat earn, da 
d!.e Retire sonsi uns*abil artel tel 


Betrf. ebsb ed tngnnge h 

Frets St if te w iV w bezel: tans 4 ; diirfen 

: . .hi, b e s c h.ai t e t : w? r der.. 

1 : e G-.r enzwerle . dtErf en m : i Ru • ks io h t auf d ae 
Be tr -i eb ? si ' herhe i t and die Lebertsdauer der 
Roiar-e r_ . "ht, U^er s'-htri tten wa rden 
Bel tfberschren ten der Grenzwerte bzw . bei 
Naohte mhap ten der B e t r i e b s b e d i ngungen er- 
1 i s c ht : 3 e r Gar ant leans pruc h . 

gp 

Betriebsiage der Rbhre; Beliebig. 
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s o c k e 1 s o ha 1 1 s oh ema 

■&+'^i^ rfcen &' e S en d 1 e 
otiite gesenen) 


Mai3bild 

(max® Ahme s.sungen) * 


In formations Watbl 




Sockel.- 7-stif- tiger 

Miniatursoekel. iil 

Oewiclil; der Rohre? ' 

ca 8 *g ’ ' . ; 

Neungr ofie: 38 

. vrcuj.-* iieimnann 
Berlin- -Xii Glair en b e r ,s^ 
Weitlxngstr. 70 




Vi . - • . i 


Ferk f-Gr fernmeldEwesen 

Berlin- Oberschfineweidc 


Stabiliscrtor-Rohrr fitf150^0 


Die StR 150/30 1st elne Rei , ! rv - - 1 
stabxlisatar-RbJire xn Minjfi -Jraui 
einer Entladangsstreakfe ^HKde3.^ 
Sie entsprieht den TypeiM§S5 0 2 
Die Roiire da eat zur sejgjpbatigei 
heitslosen Konst an thaj%ipg einer 
nung - MBW 

Bet rie bswert e MKw 

Mi t Mere Br erm 3 IT 
Mittlerer I i 

Veehselstronnnfl^^BtaELd R^ ca 

G ren z wert e 

Zundspannus^BP^ U_ ^ 

J&gSEM o') " 

Maximal e JglggfhspannurLg ' Ur, 

(i = B max 

2) 

Mlnimal^^HFennspannnng ; U-q . 

(I = B “ 

^ x 2 £gH 8 J Querstrora I 

ffiMm max . 

Mi nJBgg er Quersxrom I , 

man 

Mj^Bra,le Br eim sp an nung s - 

Jjp- bei 1 = 5-..W «A« b max 

H^^ei schwaeh beleuoht et erv Rbhre „ 


^ycaliX- Spaim-gnga- 
nftaxLBf UhTctog.. mi-fe 
PEde3_gas:fullung . 

* C 2 und OA 2 . 
atigen und tr&g^ 
einer Gleiehspasi- 


Bei Trol l - 


m kommener Dunfceiiieii karni U z ^ 225 V wer den. 
^2 )Br ennspannungsvar i at ion von Rohre zu Rbhre* 


R 



Einschal t strom 
(max 10 8) 


a AL max 


Anlaufzei^ "^Al “ 10. Jttm 

ParaXleXkondensator^ Op mQT Q*\ JBbBnl 
Temperaturbereioh T ~55 u * ° 

5) Znr Yermeidxmg Ton Kippschwinga^^WsolX 

a-in norol 1 #1 .«»•»» fiKhr« icreRchalln^ Knn- 


UUA I0i«0*W«U*6 A'i' “O' - ® 

ein parallel zar Rbhre gesehaljgj 
dsnsator die sen Wert nicht WomBm 


Kon- 

eiteno 


Betriebsbadlr 

Die Spsl sea panning maS at« 
Ztindsparmung sein. Der eri 
Tider stand muB so bemesaer 
Spannungsabfall an ihm gig 
zwischen Speisespannung m 
1st* wobel die am 7orwl|^g 
Spanning mind © m j am - 
halben Brennspannung ^ 


E iohe Tor- 
daS der 
r Differ ens 
nspannung 
stehende 
l g gleiob der 
loll- FOr die Be- 
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Uer vorliegende Katalog soli alien Entwicklern, Konsfrukteuren und Interessenten 
einen Uberblick uber unser Fertigungsprogramm fur Thyratrons und quecksilber- 
dampfgefullte Gleichrichterrohren mit Gliihkatode geben. 

In der Einfuhrung werden Aufbau, Wirkungsweise und Verwendungszweck dieser 
Rohren kurz erlautert. AnschlieBend wird eine Erklarung der im Katalog verwen- 
deten Kurzzeichen und Begriffe gegeben. 

Die einzelnen Typenbldtter geben AufschluB uber die wichtigsten Eigenschaften der 
Rohre. Sie enthalten MaBbild, Sockelschaltschema, Betriebs- und Grenzwerte sowie 
Kennlinien und Schaltskizzen. Dem Entwickler und Konstrukteur ist es dadurch 
mogiich, die bei uns gefertigten Rohren ndher kennenzulernen und sich ihrer bei der 
Konstruktion und beirn Bau von Gerdten und Schaitaniagen vorteilhaft zu bedienen. 

Zu Auskunften und Ratschlagen steht die ,,Anwendungstechnische Versuchsstelle“ 
unseres Werkes jederzeit zur Verfugung. 

VEBWerk fur Fernmeldewesen 


This Catalogue has been prepared to give all producers, designing engineers and 
persons thus interested a review over our production program relating to Thyratrons 
und Rectifying Valves with glowing cathodes and filled with mercury" vapour. 

The design, way of operation, and purposes of application of these valves are ex- 
plained in an abbreviated manner in the introduction. Following, the applied 
abbreviated signs and definitions which are used in this Catalogue are also explained. 

The singular leaflets give the necessary information regarding the important proper- 
ties of the valves. They also contain sketches of dimensions, base connecting scheme, 
operating conditions, and max. ratings as well as characteristics and sketches of the 
circuits. 

The possibility is thus given for the producers and designing engineers to get into 
closer contact with the valves of our manufacture and, as also to prove to his advan- 
tage by the construction and design of instruments as also the switching installations. 

As regards to enquiries and advice, the “test development department” (Anwendungs- 
technische Versuchsstelle) of our Works is fully prepared at all times to place its 
service at your disposal. 

VEBWerk fur Fernmeldewesen 
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Le present catalogue doit fournir a tous les techniciens, constructeurs et interesses 
un r6surr>6 de notre programme de fabrication pour les thyratrons et les lampes 
redresseuses 6 remplissage gazeux avec cathode i ncandescente. 

[•’introduction explique brevement la construction, le mode de fonctionnement et 
(’utilisation de ces tubes. Ensuite I’explication des symboles et des termes techniques 
est donnie. 

Les divers feuillets concernanf les types de lampes contiennent les caracteristiques 
les plus importantes des tubes, comprenant le schema de dimertsions, le schdma des 
connexions du culot, les caracteristiques du fonctiohnement et les valeurs limites 
ainsi que les courbes caracteristiques et les croquis des connexions ce qui permet de 
mettre le constructeur et I’ing6nieur en mesure de s’informer en detail des tubes 
a cathode incandescente remplis de gaz de notre fabrication et de les utiliser avec 
profit dans la construction des appareils et dans les installations de distribution. 

La « section d’essai » (Anwendungstechnische Versuchsstelle) de notre usine sera 
volontiers prete a fournir toujours tout renseignement et conseil desire. 

VEBWerk fur Fernmeldewesen 


El presente catalogo tiene por objeto de dar al ingeniero proyectista, al constructor 
y a los demds interesados un resumen sobre nuestro programa de fabricacidn en 
tiratrones y valvulas rectificadoras llenadas de mercurio, con catodo incandescente. 
La introduccidn explica en pocas palabras la ejecucion, el funcionamiento y los 
campos de aplicacidn de esta close de valvulas. A continuacion se da una expli- 
cacion de las abreviaciones y conceptos empleadas en el catalogo. 

Los folletos de los distintos tipos dan informes sobre las caracteristicas mas impor- 
tantes de la valvula conteniendo el croquis, el esquema de conexion del zoealo, los 
valores limites y de servicio asi como tambien las lineas caracteristicas y los esquemas 
de conexidn. Al ingeniero proyectista y al constructor facilitan estos folletos el conocer 
a fondo nuestras valvulas y servirse de ellas ventajosamente para la construccion de 
aparatos y de instalaciones completas. 

Para cualquier informe y consejo deseados estara siempre a su entera disposicionel 
“Departamento Tecnico de Ensayos” (Anwendungstechnische Versuchsstelle) de 
nuestra empresa. 
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1. Einfiihrung 

Aufbau und Wirkungsweise 

Gasgefullte Gleichrichterrohren und Thyratrons sind einanodige GefaBe mit einer 
groBflachigen, direkt oder indirekt geheizten Oxydkatode. Sie werden sowohl mit 
als auch ohne Steuergitter ausgefuhrt. Die Kafoden- und Gitteranschlusse sind am 
Sockel h erausgefiihrt, der AnodenanschluB befindet sich — abgesehen von kleinen 
Relais- und Kippschwingrohren — oben am Kolben. 

Diese Rohren haben gegenuber Hochvakuumrohren infolge negativer Raumladung 
einen sehr kleinen inneren Spannu ngsabfall. Somit wird auch der Leistungsverlust 
in der Rohre, welcher sich ausdem Produktdes inneren Spannungsabfalles und dem 
Effektivwert des Anodenstromes ergibt, klein. Hierdurch ist es mogiich, bei genugena 
groBer emittierender Katodenoberfldche verhdltnismdBig groBe Stromstdrken zu 
beherrschen. 

Bei Thyratrons ermoglicht ein zwischen Anode undKatode eingebautes Gitter, den 
Zundeinsatz einer Rohre zu beeinflussen. Durch geeignete Schaltungen IdBt sich 
somit der Zundeinsatzpunkt an jede beliebige Stelle der positiven Halbwelle legen. 
Dies bedeutet, daB der Mittelwert des gleichgerichteten Stromes stetig von Null bis 
zu einem durch dieGroBe der Rohre bedingten Maximalwert geregelt werden kann. 
Bei gezundeter Rohre verliert das Gitter seine Wirksamkeit. Ein Loschen ist deshalb 
nur mogiich, wenn der Anodenstrom Null wird. Im Gleichrichterbetrieb tritt dieser 
Fall am Ende jeder Halbperiode ein*). 

L^ie nbureri emhulien, je nach intern Verweridungszweck, Quecksilberdampf, 
Edelgas, Wasserstoff oder eine Mischung aus Quecksilberdampf und Edelgas. 

An wendungsgebiete 

In der Industrie wird haufig das Schalten und Steuern von Stromen nicht unbetracht- 
licher GroBe verlangt. Da Hochvakuumrohren hierzu jedoch weniger geeignet 
sind, bedient sich die industrielle Elektronik in steigendem MaBe vorzugsweise 
gasgefullter Rohren in ihren verschiedenen Ausfiihrungsformen. Die im „Werk fur 
Fernmeldewesen“ hergestellten gasgefullten Gleichrichterrohren mit Gluhkafode 
sowie mit oder ohne Steuergitter, Relaisrohren, Kippschwingrohren sowie Thyra- 
trons zur Impulserzeugung und fiir Steuerzwecke aller Art geben der Industrie die 
Moglichkeif, ihre Vorteile bei der Verbesserung und Verfeinerung der Fertigungs- 
verfahren, der Prufung, Uberwachung und der Regelung von Prozessen verschie- 
denster Art mit Hilfe dieser Rohren auf elektronischem Wege zu nutzen. 


ltur: O. St< 


Gasgefullte Rohren und I H r 


Jwendung, Schnftenreihe des Verlages Technik, Band 130 




So bietet beispielsweise die elektronische Motorsteuerung die Moglichkeit, An- 
triebe mit jeder gewunschten Drehzahl-Drehmoment-Charakteristik zu schaffen, 
wobei die Regelglieder praktisch tragheits- und leistungslos arbeiten. Auch in 
Vorsehubeinrichtun- 
gen bei Werkzeug- 
maschinen, Gleich- 
laufantrieben, bei 
Walz-und Spinnstra- 
Ben, Wickelvorrich- 
tungen in der Textil- 
industrie und in 
Drahtwerken, Steue- 
rungen von Aufzu- 
gen und Forderungs- 
einrichtungen sowie 
Uberwachung von 
chemischen rro- 
zessen, selbsttatigen 
Temperaturregelun- 
gen, als Zeitgeber 
bei SchweiBmaschi- 
nen und anderen 
Geraten lassen sich 
diese Rohren vorteil- 
bringend fur eine 
erhebiicheQualitats- 
sfeigerung der Er- 

zeugnisse verwenden. Gleichrichterroh ren mit und ohne Steuergitfer werden in 
Stromrichter- und Stromregelaniagen fur die Speisung von Nachrichtensendern 
aller Art, in Hochfrequenzgeneratoren fur induktive und dieiektrische Warme, fur 
Hochspannungsgerate in Laboratorien, fur Priif- und Lehrzwecke sowie zur Um- 
formung von Wechselstrom i n Gleichstrom mit verlusflos regelbarer Spannung und 
furWechsel- und Umrichteranlagen verwendet, wobei Spannungen bis zu 20 kV 
und Stromstarken bis zu max. 50 A beherrscht werden. 




Lichtgesteuerter Schalter 
zum Betrieb mit Wechselstrom 
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2. Erklarung der Typenbezeichnungen 

Um ein leichtes Auffinden der benotigten Rohren zu ermoglichen, sind die Rohren- 
kolben entsprechend ihren Leistungswerten mit Kennziffern und Buchstaben ver- 
sehen. Diese Bezeichnungsweise hat sich bei gasgefullten Rohren gut bewahrt und 
hatfolgende Bedeutung: 

G = Gleichrichterrohre, gasgefullt 
S = Steuerbare, gasgefullte Rohre (Thyratron) 

Die nun folgenden Zahlenangaben sind Leistungswerte, wobei die erste Zahl den 
Wert der maximalen Sperrspannung der Rohre in kV angibt, die zweite Zahl da- 
gegen (hinter dem Schragstrich) den groBten Scheitelstrom der Rohre in Ampere 
kennzeichnet. Ein angehangter Kleinbuchstabe ,,i“ weist darauf hin, da(3 die Rohre 
mit indirekt geheizter Katode arbeitet, der Buchstabe ,,d“ bedeutet im Gegensatz 
dazu direkt geheizte Katode. Eine anschlieBende romische Zahl gibt AufschluB uber 
die Art der Gasfullung : 

Ohne Ziffer = Quecksilberdampffullung 

I = Argonfullung 

II = Heliumfullung 

III Wasserstoffullung 

IV = Kryptonfullung 

V = Xenonfullung 
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3. Erklarung der 

verwendeten Kurzzeichen 

'a 

Anodenstrom (Scheitelwert) 

u f 

Heizspannung 

lafl 

Anodenimpulsstrom (Scheitelwert) 

U a ^ eff 

Effektive Anodenwechselspannung 

% 

Steuergitterstrom (Scheitelwert) 

Ug ; U g1 

Negative Spannung am Steuergitter 

R g ; R-gi 

Schutzwiderstande fur Steuergitter 

u g2 

Spannung am Schirmgitter 

C; C L 

Kapazitat des Ladekondensators 

u, 

tnnerer Spannungsabfall bei Gleichstrombelastung 

c e 

Eingangskapazitat 

u z 

Anodenzundspannung bei Gitterspannung 0 Volt 

c a 

Ausgangskapazitat 

u 

Gleichgerichtete Spannung 

Cgl/a 

Kapazitat zwischen Gitter 1 und Anode 

Uf /k 

Spannung zwischen Faden und Katode 

ca. 

cirka 

Oa sperr 

Anodensperrspannung (Scheitelwert) 

! t A 

Anheizzeit 

o a 

Steuerbare (positive) Anodenspannung (Scheitelwert) 

f AL 

Anlaufzeit nach dem Anheizen 

u g ; u g i 

Steuergitterspannung (Scheitelwert) 

td 

Entionisierungszeit 

If 

Heizstrom 

t. 

lonisierungszeit 

la 

Anodenstrom 

% 

Integrationszeit 

Igi 

Steuergitterstrom 

f n 

Impulsfrequenz 

'g2 

Schirmgitterstrom 

fkipp 

Kippfrequenz 

'a— 

Anodengleichstrom 

D 

Durchgriff 

i r 

Gleichgerichteter Strom (arithmetisches Mittel) 

Q /1 

Elektrizitatsmenge je Entladung 


Hertz 
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3. Erklarung der verwendeten Begriffe 

Maximale Anodensperrspannung (Scheitelwert) u asperrma x : 

Sie ist die hochste Spitzenspannung, welche an eine Gleichrichterrohre Oder ein 
Thyratron in der dem normalen StromfluB entgegengesetzten Richtung angelegt 
werden darf. Innerhalb des vorgeschriebenen Temperaturbereiches ist sie je Grenz- 
spannung, unterhalb der — bei normalen Betriebsverhaltnissen keine Ruck- 
zundungen auftreten. u a5perr kann genau mit Hilfe eines Katodenstrahloszillo- 
graphen gemessen werden. 

Steuerbare (positive) Anodenspannung (Scheitelwert) u a ma x: 

Dieser Wert wird zusatzlich bei Thyratrons angegeben. Er stellt die maximale 
Momentanspannung dar, welche an eine Rohre in der Richtung des Stromflusses 
angelegt werden darf, wenn dabei das Gitterpotentiai so negativ ist, dan die r^onre 
sperrt. 

Maximaler Anodenstrom (Scheitelwert) l a mQX : 

Er ist der hochste Momentanstrom, mit dem eine Rohre unter normalen Betriebs- 
bedingungen in der Richtung des normalen Stromflusses belastet werden darf. Zur 
genauen Messung empfiehlt sich auch hier ein Katodenstrahloszillograph. Eine 
Uberschreitung des angegebenen Wertes kann zu einer Verm inderung der Katoden- 
emission, Uberhitzung der Rohre und Lebensdauerverkurzung fuhren. 

Maximaler Anodenstrom (arithm. Mittelwert) l a mx : 

Dieser ist der hochste mittlere Strom, welcher dauernd durch die Rohre flieBen darf. 
Bei gleichmaBiger Belastung kann er mittels eines Gleichstromamperemeters 
gemessen werden. 

Integrationszeit t T : 

Diese ist der Maximalwert derjenigen Zeit, welche zur Mittelwertsbildung des 
Anodenstromes herangezogen werden darf. 

lonisierungszeit t| : 

Diese ist diejenige Zeit, die bei konstanter Anodenspannung vom Eintreffen eines 
pofsitiven Steuerimpulses am Gitter einesThyratrons bis zum Erreichen des Maximal- 
wertes des Anodenstromes vergeht. Sie ist gewissenGrenzen abhangig von der Hohe 
de$ Steuerimpulses. 

Entionisierungszeit tj: 

Damit wird jene Zeit bezeichnet, welche eine gasgefullte Rohre nach Aufhdren des 
Ahodenstromflusses und unter normalen Betriebsbedingungen benotigt, urn dem 



i 


VEB WERK FDR FERNMELDEWESEN 


<$> 


VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN 



C 4 


Gas die Entionisierung zu ermoglichen. Sie ist eine Funktion der Temperatur, der 
Anodenspannung, des momentanen Anodenstromes und der Gitterspannung. 

Mit dem Erloschen der Entladung sind namlich die Elektronen und lonen nicht sofort 
verschwunden, sondern bestehen noch eine Zeitlang im Enflad ungsraum weiter, 
bis sie durch Diffusion an die Elektroden Oder die Rohrenwand gelangen. 

Innerer Spannungsabfall U, : 

Dieser ist die zwischen Anode und Katode bzw. Fadenmitte bei gezundeter Rohre 
gemessene Spannung. Er ist die Funktion der Temperatur, des Gasdruckes und der 
Art der Gasfullung. Bei alteren Rohren wird er etwas groBer. U, kann am besten 
miteinem Katodenstrahloszillographen kontrolliert werden. 

Anlaufzeit t AL : 

Diese Zeit wird bis zum Erreichen konstanter Betriebsverhdltnisse in der Rohre nach 
dem Einschalten der Anodenbelastung benotigt. 


4. Allgemaine Betriebsbedingungen und Betriebshinweise 


Die angegebenen Daten, mit Ausnahme der Grenzwerte, sind Mittelwerte. Mit ent- 
sprechenden Streuungen um diese Mittelwerte muB gerechnet werden. 

Die Nennwerte der Heizung sind einzuhalten. Durch Netzspannungsschwankungen 
und Schaltmittelstreuungen darf 


bei Sparmungseinstellung die Heizspannung um nicht mehr a!s 
bei Stromeinstellung der Heizstrom um nicht mehr als + 3% 


vom Sollwert abweichen ; jedoch sollen diese Toleranzen nur kurzzeitig in Anspruch 
genommen werden, da sonst eine Minderung der Lebensdauer eintreten kann. 
Nachieilig wirkt sich eine Unterheizung aus, welche nach kurzer Zeit zur Zersto- 
rung der Katode fuhren kann. 

Die in den Daten angegebenen Anheizzeiten beziehen sich nur auf Schalfungen, 
bei denen auch wahrend der Anheizzeit voile Heizspannung garantiert ist. Vor 
Ablauf der angegebenen Anheizzeiten durfen die Rohren nicht belastet werden! 
Es ist unbedingt dafiir Sorge zu tragen, daB 


beim Einschalten zuerst die Heizspannung, dann die Anodenspannung 
eingeschaltet wird. 

Beim Ausschalten muB gewdhrleistet sein, daB die Heizspannung 
nicht vor der Anodenspannung abgeschaltet wird. 
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Mit Quecksilberdampf gefullte Rohren mussen nach jedem Transport sowie nach 
langeren Betriebspausen mindestens 1 Stunde lang angeheizt werden, damit ailes 
Quecksilber aus dem Entladungsraum verdampft. Durch entsprechende konstruktive 
Gestaltung der Gerate ist dafur zu sorgen, daB die Temperatur der die Rohren um- 
gebenden Luft innerhalb der Grenzen liegt, die in den Daten angegeben sind. 

Besonders die Funktion quecksilberaampfgefullter GefdBe ist stark abhangig von 
der Raumtemperatur. Diese wird in seitlichem Absfand von 10 cm neben der Rohre 
in Sockelhohe gemessen. 

Die Grenzwerte durfen mit Rucksicht auf die Betriebssicherheit und die Lebensdauer 
der Rohren unfer keinen Umstanden uberschritten werden. 

Bei Uberschreiten der Grenzwerte bzw. bei Nichteinhalten der Betriebsbedingungen 
erlischt jeder Garantieanspruch. 

Werden in Gleichrichterschaltungen Siebmittei verwend et, so ist durch geeignete ] 

Anordnung derselben dafur zu sorgen, daB die Ladestrornspitzen der Konden- 
satoren den in den Daten jeweils angegebenen Maximalwert des Anodenstromes 
nicht ubersteigen. 

Grundsatzlich mussen alleRohren mitQuecksilberdampffullung in senkrechter Lage, 
d. h. mit dem Sockel nach unten, betrieben werden. Die Rohren sind so anzuordnen, 
daB sie durch den naturlichen Luftstrom ungehindert gekuhlt werden. Hochfrequente 
Felder sowie Hochfrequenzspannungen sind von den Rohren fernzuhalten. 

In Fallen, in denen von den vorgenannten Betriebsbedingungen abgewichen werden 
soil, ist eine vorherige Anfrage beim Hersteller notwendig. 
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5. Introduction 


Design and Operation 

Gas-filled rectifying valves and thyratrons are designed with a single plate with 
a large surface as also with direct or indirectly heated oxide cathode. They are 
provided both, with, or without a control grid. The connections for the cathode and 
grid are brought out on the base, apart from small relays and electronic sweep 
oscillation valves, the anode connectors are to be located at the top of the bulb. These 
valves lack a negative charging-space, however they are able to be compensated due 
to their very small internal voltage drop, in contrast to high vacuum tubes. Therefore 
the loss of power in the valve, which is produced from the product of the inlernal 
voltage drop and the effective value of the plate current is small ; hereby it is possible 
to preserve a correspondingly large current intensity by a large and equally efficient 
emissary cathode surface. 

In the case of thyratrons, it is made possible to influence the ignition point of a valve 
by means of a grid which is incorporated between the plate and cathode. Due to 
suitable switching, the ignitionpoint is able to be applied on each position which is 
desired from the positive halfwave; this means, thatthe average value of the rectifier 
current can be made continuously variable from null to a maximum value which in 
♦urn is stipulated by the largeness of the valve. When the valve is ignited, then the 
grid looses its effectiveness. The valve therefore is only possible to be extinguished 
when the plate current is null. 

In the operation of rectifiers this appears at the termination of each half period*). 

The vaives, depending on their purpose of application, contain rare gas, mercury 
vapor, hydrogen, or a mixture of mercury vapor and rare gas. 

Fields of Application 

The switching and controlling of currents of considerable largeness is frequency 
demanded in the industry. While, however, high vacuum valves are less suitable, 
therefore, gas filled valves incorporating their various forms of design, are being 
demanded in an ever growing extent in the electronic industry. 

The gas filled rectifying valves with incorporated glowing cathodes, which are 
produced by the firm ,,Werk fur Fernmeldewesen” including relays and electronic 
sweep oscillators (with or without control grid) as well as thyratrons for the pulse 
generation and control purposes of all kinds give the industry the possibility to make 

*) Literature: O. Stock, Gasgefullte Rohren und ihre Anwendung, Schriftenreihe des Verlages Technik, Band 130 




use of the advantage offered with the aid of these valves in an electronic manner, 
by the improvement and refinement in the method of finishing, the testing, super- 
vision, and control from processes of various kinds. 

For example, the 


electronic motor con- 
trol offers the possi- 
bility to provide dri- 
s with all r equired 
numbers of revolu- 
tions and moment of 
torsion characte- 
ristics, whereas the 
regulating links prac- 
tically function watt- 
lessand unsluggishly. 
Including also ad- 
vanced installations 
for machine tools, 
synchronizing drives 
for spinning and rol- 
ling mill trains, reel- 
ing devices in the 
textile industry as 
also in the wire fac- 
tories: furthermore 
for the governing of 
elevators and con- 



switch for use with a. c. current 


veyer belts including the supervision of chemical processes, automatic temperature 
regulation, as a timer by welding machines and other apparatus. 

As will be gathered, these valves allow their application in a most advantageous 
way for a vast improvement in quality of all products. Rectifying valves, with or 
without control grids are applied in current rectifiers and regulating installations for 
the feeding of communication transmitters of all types; including, in h. f. generators 
for inductive and dielectric heat, for high tension instruments in laboratories; 
testing and instructional purposes, as well as the conversion of a. c. into d. c. without 
loss of adjustable voltage, and finally applied for alternating and resetting instal- 
lations, whereby voltages up to 20 kV and current intensities up to max. 50 A can be 
supervised. 


The stipulated numerals which now follow represent power values, whereby the 
first numeral represents the value from the maximum inverse voltage of the valve 
in kV and the second numeral (following the /), represents the largest peak current 
of the valve in ampere. An attached ,,i” in small numeral indicates that the cathode 
functions are indirectly heated, whereas the numeral ,,a" signifies that the cathode is 
directly heated; a following roman numeral indicates the type of gas which is filled: 


Without N 


erals = filled with mercury vapor 
I = filled with argon 
il = filled with helium 

III = filled with hydrogen 

IV = filled wiin krypton 
V = filled with xenon 


I ' 

b 



* 






7. Explanation of the applied Abbreviated Terms 


Uf 


u Q ~ eff 

U g ; U g1 
Ug2 


U, 


U z 

U 

U{/k 


u g ; c * g1 


•gl 

l 9 2 


Filament Voltage 

Rms value of the Plate a. c. voltage 
Negative Voltage on the control Grid 
Voltage on Grid N° 2 

Internal Voltage Drop in the case of d. c. current load 
Plate Ignition Voltage in the case of 0 Volt Grid Voltage 
Rectified Voltage 

Voltage between Filament/Cathode 
Plate Inverse Voltage (Peak Value) 

Controllable (positive) Plate Voltage (Peak Value) 
Control Grid Voltage (Peak Value) 

Filament Current 
Plate Current 

Control Grid N° 1 Current 
Screen Grid N° 2 Current 
Plate D. C. Current 


Rectified Current (arithmetical mean value) 


T 
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R g ; Rgl 

C; C L 


c g 1 / a 


tA 

Ul: 


fklpp 

D 

Q i 


Plate Current (Peak Value) 

Plate Pulse Current (Peak Value) 

Control Grid Current (Peak Value) 
Protective Resistors for the Control Grid 
Capet, of the Reservoir Condenser 
Input Capet. 

Output Capet. 

Capet, between Grid N° 1 and Plate 

Approximately 

Warming up Period 

Starting Time after Warming up Period 

De-Ionization Time 

Ionization Time 

Integration Time 

Pulse Frequency 

Sweep Frequency 

Reciprocal of Amplification Factor 

Quantity of Electricity for each Discharge 


Hz 


c/s 




7. Key io the Applied Definitions 


Maximum plate inverse voltage (peak value) u a inverse max.: 

This is the highest peak voltage which can be applied to a rectifying valve or a 
thyratron in the opposite direction to the normal flow of current. Under normal 
operating conditions the a/m is the respective voltage limit below which no back 
ignition occurs within the admissible temperature ranges. O ainv e r se ccm he correctly 
measured with the aid of a cathode ray oscillograph. 

Controllable (positive) Plate Voltage (peak value) u a max . : 

This value is additionally stipulated in the case ot thyratrons. It represents the 
maximum moment voltage which can be applied to a value in the direction of the 
flow of current, when hereby the grid potential is so negative that the valve blocks. 

Maximum Plate Current (peak value) i Q max .: 

This is the highest moment current with which a valve under normal operating 
stipulations can be loaded in the direction of the normal current flow. However, for 
accurate measurings it is recommended to use a cathode ray oscillograph. When the 
admissible values are exceeded then this can lead to a reduction of the cathode 
emission, also an overheating of the valve which at the same time shortens its 
duration. 

Maximum Plate Current (arithm. average value) l a max .: 

This is the highest average current which may flow for a long duration through the 
valve. When it is equally loaded then it can be measured by a direct current ammeter. 

Integration Time t_: 

This is the maximum value of the time, which can be quoted for forming the average 
value cf the plate current. 

Ionization Time t, : 

This is the time which is allowed to pass, of the constant plate voltage arriving from 
a positive control pulse to the grid of a thyratron and to attain the average value 
of the plate current. In known limits it is dependent on the value of the control 
pulse. 

Deionization Time t^: 

Hereby the respective time is denoted with which a gas filled valve requires to make 
possible the gas deionization, after the flow of current ceases; this is a function of the 
temperature from the plate voltage, the instantaneous plate current and the grid 
voltage. 


I 
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The electrons and the ions do not disappear at once when the discharge is extin- 
guished, in contrast, they remain in the discharge-space a while longer until on 
account of the diffusion they arrive at the electrode or the sides of the valve. 

Internal Voltage Drop U| : 

This is the voltage which is measured between the plate and cathode respectively, the 
middle of the filament when the valve is i gnited. This is a function of the temperature, 
the pressure of the gas and the type of gas which is filled. In case of older valves it is 
a little larger. Uj can be controlled in the best way with a cathode ray oscillograph. 

Starting Time ) A l : 

When the plate load is switched on then this time is used until the constant operating 
ratios in the valve are attained. 



8. General Operating Conditions and Directions for Use 

The applied data, with the exception of the max. ratings are average values. 

The corresponding strayings around these average values must be taken into 
account. 

The nominal values of the heating must be observed. In case of mains fluctuations 
and switching equipment leakage 

the heating voltage (in the case of vol*age adjustment) must not deviate more 
than + 5% 

and in the case of current adjustment, the heating current must not deviate 
more than + 3% 

from the nominal value; however, these tolerances are only applied for a short 
period, or else a diminution of the duration can occur; this can bring about an under- 
heating, which is detrimental and after a very short time can lead to the destruction 
of the cathode. 

The stipulated warming-up periods as per the data refer only to the connections, by 
which a full heating voltage is guaranteed during the period of warming up. These 
valves must not be loaded before the expiration of these stipulated periods! It is 
absolutely important to take care that 

When switching on, the heating voltage is at first switched on and then 
the plate voltage. 

When switch] n g off, it must be guaranteed that the heatinge voltage 
is not switched off before the plate voltage. 
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When mercury vapor filled valves are applied, and if they have been transported or 
not in use over longer periods, then they must be pre-warmed for at least 1 hour, 
so that all the mercury vaporizes in the discharge chamber. Due to the corresponding 
constructive formation of the apparatus, it must be maintained that the temperature 
of the air which surrounds the valve is within the limits of the stipulations as per the 
data. The function of mercury vapor filled cups is especially dependent on the 
roomtemperature; this is measured in lateral spaces from 10 cm alongside the valve 
in the base height. 

The stipulated max. ratings in regard to the working reliability and duration of the 
valves, should be used with care and on no account must they be exceeded, or else 
all claims of guaranty are void. 

(Max. ratings show the user of a valve the conditions under which he can get satis- 
factory service and life. They also warn him that operation outside of ratings may 
result in premature failure or rejection of claims of unsatisfactory service made 
against the manufacturer). 

When filter elements are applied in rectifier circuits, then they must be suitably 
adapted to maintain that the peak charging current of the condensers does not 
exceed the stipulated data of the respective maximum value of the plate current. 
Principally all valves which are filled with mercury vapor must be operated in a 
vertical position, i. e. with the base facing down. The valves must be so arranged, 
that due to the natural air current, they are cooled without hindrance. H. F. fields 
includina h. f. voltages are to be held at a distance. 

tn cases, where deviations occur from the previously mentioned operating conditions, 
then it is necessary, beforehand to make inquiries to the manufacturers of the valves. 
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9. Introduction 

Construction et Mode de Fonctionnement 

Les lampes redresseuses et les thyratrons d remplissage gazeux sont des vases 
monoplaques avec une cathode a oxydes d’une grande surface a chauffage direct 
ou indirect. I Is sont construits avec et sans grille de controle. Les raccords de cathode 
et de grille sont sortis du culot, les raccords d’anode se trouvenT en haut bout du 
culo*, — excepte les petits tubes de relais et tubes aux oscillations de relaxation. 
Faute d’une charge d’espace negative, ces tubes presentent une tres petite chute de 
tension interne, en comparaison des tubes d vide pousse. Par consequent la perte de 
puissance dans le tube, — en resultant de la fonction de la chute de tension interne et 
de la valeur efficace du courant plaque, — se reduit ce qui fait qu’il est possible de 
gouverner les hautes intensites, prevu que la surface cathodique emittant soit assez 
grande. 

Pour les thyratrons, c’est une grille incorporee entre anode et cathode qui permet 
d’influencer I’allumage initial d’un tube. Ainsi il est possible de placer, d I’aide de 
propres montages, le point initial d’allumage a n’importe quel endroit de la a'emi- 
onde positive. Cela veut dire que la valeur rroyenne du courant redresse peut etre 
reglee continument de zero d une valeur maximum d6pendante de la grandeur du 
tube. L’allumage du tube etant fait, la grille n’est plus effective. Pour cette raison on 
peut dteindre le tube seulement dans le cas ou le courant plaque est egal d zero. 
Ceci se fait au service redresseur d la fin de toute demi-pdriode.*) 

A l’4gard de leur but d’emploi, les tubes conilennenf: vcpeur de mercure, gaz rare, 
hydrogene ou une mixture de vapeur de mercure et gaz rare. 

Utilisation 

Dans Findustrie il est souvent indispensable de monter et de manoeuvrer des cou- 
rants d’une intensity assez ylevee. Puisque les tubes a vide poussd sont moins con- 
venable pour un tel emploi, Findustrie electronique prefdre se servir de plus en plus 
des tubes d remplissage gazeux dans leurs diverses constructions. 

Les lampes redresseuses remplies de gaz avec cathode incandescente avec et sans 
grille de contrdle, les tubes de relais, les tubes oscillateurs de relaxation ainsi que 
les thyratrons pour la production d’impulsions et pour la commande de tout genre, — 
tous les tubes fabriqu6s par I’usine «Werk fur Fernmeldewesen » — donnenf a 
Findustrie la possibility de profiter de leurs avantages multiples d i’aide de ces tubes 


ock, Gasgcfulltc Rohren und ihre Arwendung, Schriften 


ire: O. St< 
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en perfectionnant et en raffinam ie procede de la fabrication, I’essai, la surveillance 
et le rdglage des procddes de toute sorte a la maniere electronique. 

Ainsi c est p. ex. la force motrice electronique qui permet de produire des commandes 
a toute vitesse et a tout moment de torsion desire, pendant que les elements de reglage 
travaillent en effet sans debit et sans inertie. C’est aussi dans les dispositifs d’avance 
pour les machines- 
outils, dans les com- 
mandes de synchro- 
nisation pour les 
trains de Iaminoir et 
de filature, dans les 
appareils d’enrou- 
lage a I’industrie tex- 
tile et aux laminoirs 
a fil, dans les com- 
mandes des eleva- 
teurs et des installa- 
tions d’extraction 
ainsi que dans la sur- 
veillance des proce- 
des chimiques, des 
reglages automati- 
ques de temperature, 
corn me compieur de 
temps pour machines 
a souder et pour 
d’autres appareils 
queces tubes peuvent 
etre utilises avec suc- 

ces pour augmenter considerablement la qualite des produits. Des lampes redresseu- 
ses avec et sans grille de controle sont employees dans les installations de regulateurs 
de courant pour I’alimentation des emetteurs de communications de tout genre, dans 
les gendrateurs H. F. pour la chaleur inductive et dielectrique, pour ies appareils 
a haute tension des laboratoires, pour buts d’essai et d’enseignement ainsi que pour 
la transformation du courant alternatif en courant continu d une tension reglable 
sans perte, et au courant de cette utilisation il est possible de commander des tensions 
a 20 kV max. et des intensifies d 50 A max. 



Interrupteur a commande photo-electrique 
pour le service d courant alternatif 
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10. Explication des denominations de types 

Afin de trouver plus facilement les tubes requis, les ampoules de tubes sont fournies 
des chiffres caracferistiques et des lettres conformement a leurs valeurs de puissance. 
Cette maniere de denomination a ete tres avantageuse pour les tubes remplis de gaz, 
et leur signification est comme suit: 

G — lampe redresseuse remplie de gaz 
S = Tube manoeuvrable rempli de gaz (thyratron) 

Les chiffres suivants presenteni les valeurs de puissance, en indiquant comme 
premier chiffre les valeurs de la tension de blocage maximum du tube en kV et 
comme second chiffre (derriere le trait oblique) le courant de crete maximum du 
tube en amperes. La petite lettre « i » attachee veuf dire que le tube fonctionne avec 
cathode a chauffage indirect. La lettre (' d » par contre signifie: cathode a chauffage 
direct. Un nombre romain y appartenant explique la maniere du remplissage 
gazeux: 

Sans nombre = remplissage a vapeur de mercure 

I = remplissage argon 

II = remplissage helium 

III = remplissage hydrogene 
IV' — remplissage crypfon 
V = remplissage xenon 



T 
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11. Explication des Symboles employes 


U f 

U Q . eff 

u g ;U g1 

u s2 

Ui 

U* 

u 

UfK 

Ua 

Ug ; u g1 

If 

la 

Igl 

Ig2 

la 


Tension filament 

Tension alternative d’anode effective 
Tension negative a la grille de controle 
Tension a la grille-ecran 

Chute de la tension interne en cas de la charge a courant 
continu 

Tension d’allumage d’anode en cas de la tension de grille de 
0 volts 

Tension redressee 

Tension entre filament et cathode 

Tension de biocage a'anode 

Tension d’anode dirigeable (positive) (pointe) 

Tension de grille de controle (pointe) 

Courant filament 
Courant d’anode 
Courant de grille de controle 
Courant de grille-ecran 
Courant continu d’anode 


Courant redresse (moyen arithmetique) 
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R g . Rgl 

C; C L 
C e 

C a 

Cgl'a 


tA 


td 


fkip 

D 

Q, 


Courant d’anode (pointe) 

Courant d’impulsions d’anode (pointe) 

Courant de grille de controle (pointe) 

Resistances de protection pour grille de controle 

Capacite du condensateur de charge 

Capacite d’entree 

Capacite de sortie 

Capacite entre grille 1 et anode 

environ 

Duree du chauffage initial 

Temps de demarrage apres le chauffage initial 

Temps de deionisation 

Temps d’ionisation 

Temps d’integration 

Frequence d’impulsion 

Frequence de relaxation 

« Penetrabilite » (inverse du coefficient d’amplification 
exprime en pour cent) 

Quantity d'electricite 


Hz 


hertz 
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Explication des termes techniques employes 

Tension de blocage d’anode maximum (pcinte) u Qspe ,-r max : 

Elle est lo tension de crete la plus elevee qui est permise d’etre placee a une lampe 
redresseuse ou a un thyratron dans la direction contraire au sens normal du courant. 
Au dedans de la portee de la temperature prescrite elle represente cette tension 
limite au-dessous de laquelle — en cas des conditions de service normales — nuls 
allumages en retour existent. u asperr peut etre mesure precisement a I’aide d’un 
osciliographe a rayon cathodique. 

Tension d’anode manoeuvrable (positive) (pointe) u amax : 

Cette valeur est indiquee additionnellement pour les thyratrons. Elle represente la 
tension instantanee maximum qui est permise d’etre placee a un tube, au sens du 
flux de courant, prevu que le potentiel de grille soit assez negative pour pouvoir 
bloquer le tube. 

Courant d’anode maximum (pointe) T am ax : 

! I est le courant instantane maximum par lequel un tube peut etre charge cu sens du 
flux normal de courant sous les conditions de service normales. Afin d’effectuer des 
mesurages precis, i! est preferable d’employer egalement un osciliographe a rayon 
cathodique. Au cas ou la valeur indiquee est depassee, remission cathodique peut 
se reduire, le tube peut etre surchauffe et la duree d’utilisation diminuee. 

Courant d’anode maximum (valeur moyenne arithmetique) l a ___ __ max : 

Ce!ui-ci est le courant moyen maximum qui est permis de traverser le tube. A une 
charge uniforme il peut etre mesure au moyen d’un amperemetre a courant continu. 

Duree d’integration t T : 

Cette duree est la valeur maximum d’u temps qui peut etre pris pour obtenir la 
valeur moyenne du courant d’anode. 

Duree d’ionisaiion t, : 

C’est le temps qui se passe lors d’une tension d’anode constante, soi*: de I’arrivee 
d’une impulsion de commande positive a la grille d’un thyratron jusqu’a I’obtention 
de la valeur maximum du courant d’anode. En certaines limites ce temps depend de 
la hauteur de I’impulsion de commande. 

Duree de deionisation tj: 

C’est le temps dont un lube rempli de gaz a besoin — apres la cessation du flux de 
courant plaque et sous les conditions de service normales — pour faire deioniser 
ie gaz. II represente une fonction de la temperature de la tension d’anode, du courant 
plaque instantane et de la tension de grille. 
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Cela veut dire que la decharge eteinte, les electrons et les ions ne sont pas disparus 
de suite, mais existent encore pour quelque temps dans I’espace de decharge, 
jusau’a ce qu’ils viennent par diffusion aux electrodes ou a la paroi du tube. 


Chute de tension interne LJ, : 

C’est la tension mesuree entre anode et cathode ou centre de filament au tube 
allume. Elle represente la fonction de la temperature, de la pression des gaz et du 
genre du remplissage gazeux. Pour les vieux tubes cette chute de tension interne sera 
un peu plus haute. II est preferable de la confroler au moyen d’un osciliographe a 
rayon cathodique. 

Duree de demarrage t A L : 

Apres avoir enclenche la charge anodique, on a besoin de ce temps, jusqu'a ce qu’on 
a obtenu des conditions constantes de service. 


12. Conditions generates de service et notes ccncernant 
Se fonctionnement 

Excepts les valeurs limites, toutes les donnees techniques sont des valeurs moyennes. 
II faut, cependant, compter les dispersions correspondantes autour des valeurs 
moyennes. Les valeurs nominales du chauffage sont a observer. Au cours des 
variations de tension du reseau et des dispersions par des elements de couplage, la 
tension filament ne doit devier de la valeur theorique plus de + 5% a I’ajustage du 
voltage, et le courant filament ne doit varier plus de 4 - 3 % de !a valeur theorique 
a I’ajustage du courant, mais ces tolerances susdites ne doivent etre ullisees que 
pour une courte periode de fonctionnement, parce que dans le cas contraire, la 
duree de vie des tubes peut etre diminuee. Un chauffage insuffisant a egalement un 
effet nuisible, il peut causer sous peu la destruction de la cathode. 

La duree du chauffage initial, indiquee dans les donnees techniques, ne se refere 
qu’aux connexions qui assurent pleinement la tension filament pendant la duree du 
chauffage initial. Ne pas charger les tubes avant I’expiration de la duree indiquee 
du chauffage initial. Avoir absolument soin que 

pendant la mise en circuit la tension filament est enclenchee premiere- 
ment, et ensuite la tension plaque. 

Pendant la mise hors circuit il est d noter que la tension filament 
n’est pas deconnectee avant la tension plaque. 

Apres chaaue transport ou interruption de service importante les tubes remplis de 
vapeur de mercure doivent etre chauffes pour 1 heure au moins afin de faire 6va- 
porer tout le mercure de I’espace de decharge. II est recommande de prdvoir une 
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propre construction des appareils afin d’obtenir que la temperature de I’air autour 
des tubes est au dedans des limites indiquees dans les donnees techniques. C’est en 
pcirticulier la fonction des vases remplies de vapeur de mercure qui est fortement 
ddpendante de la temperature d'espace. Celle-ci est mesuree a distance laterale 
de 10 cm du tube a la hauteur du culot. 

Eu egard a la securite du service et a la duree de vie des tubes, il n’est pas du tout 
permis de depasser les valeurs limites indiquees, autrement tout titre a garantie 
expirerait. 

Au cas ou dans les montages de redresseurs les filtres-tamis sont utilises, il est 
preferable de les arranger proprement afin d’obtenir que les pointes du couranf 
de charge des condensateurs ne depassent pas la valeur maximum du courant 
d’anode indiquee dans les donnees techniques. 

Par principe, tous les tubes a remplissage de vapeur de mercure doivent etre mis en 
service en position verticale, c.-a-d. avec le culot en bas. L’arrangement des tubes doit 
permettre que ceux-ci sont bien refroidis par le courant d’air nature!. Les champs a 
haute frequence ou les tensions a haute frequence sontaeliminerouatenir eloignes 
des tubes. 

Dans les cas ou une deviation des conditions de service susdites doit avoir lieu, il est 
indispensable d’adresser auparavant une demande a 1‘usine productrice. 
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13. Introduction 


Construction y funcionnmiento: 

Las vdlvulas son recipientes monoanodicos con un catodo de oxido de gran super- 
ficie caldeado directa o indirectamente. 5e suministran con o sin rejilla de regulacion. 
Las conexiones de los cdtodos y de las rejillas estdn conducidas al exterior en el 
zdcalo mientras que la conexion anodica — con excepcion de las peauenas vdlvulas 
reversibles de oscilocion y de reles — se encuentra arriba en la ampolla. 

Vdlvulas rectificadoras llenadas de gas y tiratrones, en comparacion con vdlvulas 
de alto vacio, tienen una ccida minima de tension por falta de una cargo necativo. 
Por !o tanto se reduce rambicn en la valvula la perdida de capacidad la cual es el 
resuitadc del producto de la caida interior de tension y del valor efectivo de la 
corriente anodica. Asi es posible disponiendo de una superficie de catodo de sufi- 
ciente emitencia, dominar relafivamente grandes intensidades. 

Tratdndose de tiratrones, una rejilla infercalada entre dnodo y catodo puede influir 
el comienzo de ignicion de una valvula. Por la eleccior. de conexiones adecuadas se 
puede situar el comienzo de ignicion en cualquier punto de la onda media positiva, 
lo que significa que el valor medio de la corriente recfificada puede ser graduado 
continuamente desde cero hasta un valor rndximo dependiente del tamano de la 
valvula. Con la valvula encendida, la rejilla pierde su eficacia. Por lo tanto la valvula 
se puede apagar solamente cuando la corriente anodica es igual a cero. Disponiendo 
de servicio de rectificacion se presenta este caso al final de cada medio periodo.*) 
Sequn el fin de empleo. las vdlvulas contienen vapor de mercuric, gas noble, hidro- 
geno o una mezcla de vapor de mercurio y gas noble. 


Campos de aplicacicn: 

En la industria se exige muchas veces la conexion y la regulacion de corrientes de 
considerables intensidades. Puesto que vdlvulas de alto vacio se prestan menos para 
este fin la industria electrotecnica usa preferentemente y cada vez mas, vdlvulas 
llenadas de gas en sus distintas formas y ejecuciones. 

Las vdlvulas rectificadoras llenadas de gas, producidas en la casa << Werk fur Fern- 
meldewesen» y provistas de catodo de ignicion, sin o con rejilla de regulacion, 
vdlvulas con reles, vdlvulas reversibles de oscilacion asi como tiratrones para fines 
de impulsion y regulacion de toda close, dan la posibilidad a la industria de apro- 
vechar sus ventajas para mejorar y refinar los metodos de produccion, la examina- 


*> Lileratura: O. Stock, Gasgefullte Rohren und ihre Anwendung, Schrlftenreihe des Verlages Technik, Band 130 
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cion, la vigilancia y la regulacion de procesos de las mas distintas closes por medio 
de estas valvulas en via electronica. 

As! por ejemplo ofrece la regulacion electronica de motores la posibilidad de crear 
accionamientos con cualquier caracterlstica en los numeros de revoluciones y los 
momentos giratorios trabajando en este caso los elementos de regulacion practi- 
camente sin inercia f 

y capacidad. Tam- 
bien en los disposi- 
tivos de avance de 
maquinas - her rami - 
entas, accionamien- 
tos de sincronizacion 
de trenes laminado- 
res e hilanderias, 
dispositivos bobina- 
dores en la industria 
textil y en fabricas de 
treillado, regulacio- 
nes para montacar- 
gas y dispositivos de 
transporte as! como 
igual para la vigilan- 
cia de procesos qui- 
micos, la regulacion 
automdlica detsmpe- 
raturas, como trans- 
misoras de tiempo en 
maquinas de solda- 
dura y otros apara- 

tos, pueden apwcarse estas valvulas ventajosamente para una mejora considerable 
de la calidad de los productos. Valvulas recfificadoras con o sin rejilla de regulacion 
se emplean en instalaciones de rectificaclon y regulacion de corriente para la 
alimentacion de emisoras de toda close, para generadores de alta frecuencia, para 
el color inductivoy dielectrico, para aparatos de alta tension en iaboratorios, para 
fines de control y de ensenanza as! como tambien para la transformacion de 
corriente alterna en corriente contlnua con tension regulable sin perdidas, y 
para instalaciones de alternacion y equipos de inversion en cuyo caso se dominan 
tensiones hasta 20 kV e intensidades hasta 50 amps, maximales. 



Interrupfor de impulso luminoso 
para el servicio con corriente alterna 




VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN 


14. Explication de las designaciones de los iipos 

Para enconfrar facilmente las valvulas necesarias se han provislo las ampollas de las 
valvulas con marcas y letras correspondientes a sus valores de capacidad. Esla 
designacion de buen apruebo con valvulas llenadas de gas tiene las siguientes signi- 
ficaciones: 

G = Valvula rectificadora llenada de gas 
S = Valvula regulable llenada de gas (tiratron). 

Las siguientes indicaciones de numeros representan valores de capacidad indicando 
el primer numero el valor de la tension maxima de cierre de la vcilvuia en kV mien- 
tras que el segundo numero (detras de la raya oblicua) determina la corriente 
maxima de la valvula en amperios. La letra anadida « i » dice que la valvula trabaja 
con catodo indirectamenfe caldeado y la letra « d » significa que el catodo se caldea 
directamente. Al seguir un numero romano se puede averiguar de ello la close del 
relleno de gas. 

Sin numero = relleno de vapor de mercuric 

I = relleno de argon 

II = relleno de helio 

III = relleno de hidrogeno 

IV = relleno de cripton 

V = relleno de xenon 
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15. Explicacion de las abrevlaciones empleadas 


Uf 

U Q eff 
u g ; u gl 

Ug 2 

U, 

u z 

u 

Uf/k 

U a 

0 g ; u g1 

If 

la 

>gi 

Ig2 


Tension de caldeo 
Tension alterna efectiva del anodo 
Tension negaliva en la rejilla de regulacion 
Tension en la rejilla de pantalla 

Caida interior de tension con cargo de corriente continue 

Tension anodica de ignicion con la tension de rejilla = 0 vol- 
tios 

Tension rectificada 

Tension entre filamento y catodo 

Tension anodica de cierre (valor de amplitud) 

Tension anodica (positive) regulable (valor de amplitud) 

Tension de rejilla de regulacion (valor de amplitud) 

Corriente de caldeo 

Corriente an6dica 

Corriente de rejilla de regulacion 

Corriente de rejilla de pantalla 

Corriente continue de! anodo 

Corriente rectificada (valor medio aritmetico) 
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' a n 

^9 

R-g ; R-gl 

C; C L 
c e 

Cq 

Cgl/a 

ca. 

»A 
f AL 

td 


Corriente anodica (valor de amplitud) 

Corriente anodica de impulsion (valor de amplitud) 

Corriente de rejilla de regulacion (valor de ampiitud) 

Resistencias de proteccion para la rejilla de regulacion 

Capacidad del condensador de cargo 

Capacidad de entrada 

Capacidad de salida 

Capacidad entre rejilla 1 y anodo 

aprox. 

Tiempo de precaldeo 

Tiempo de arranque despues del precaldeo 

Tiempo de desionizacidn 

Tiempo de ionizacion 

Tiempo de integracion 

Frecuencia de impulsidn 

Frecuencia de reversion 

Transparencia 

Cantidad el^ctrica por cada descarga 


Hz 


ciclos 
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15. Explicacion de las expresiones empleadas 

Tension anodica de cierre maxima (valor de amplitud) 0 Q C | er re max.: 

Esta es la tension de tope maxima que se admite en una valvula rectificadora o en 
un tira+r6n en la direccidn oouesta a la corriente normal. Dentro de la gama de 
temperatura prescrita representa esta tension aquella tension llmite debajo de la 
cual — suponiendose condiciones normales de servicio — no hay igniciones de 
reaccion. u a cierre puede medirse exactamente por medio de un oscilografo catddico 
de radiacion. 

Tension anodica regulable (positiva — valor de amplitud) u a max . : 

Este valor se indica adicionalmente con tiratrones y representa la tension momen- 
tanea maxima que se admite en una valvula en direccion de la corriente bajo la 
condicion que el potencial de la rejilla sea tan negative que cierre la valvula. 

Corriente anodica maxima (valor de amplitud) i a ma x.: 

Esta corriente es la maxima corriente momentanea con la cual se admite cargar una 
valvula bajo condiciones normales de servicio en direccion de la corriente normal. 
Para la medidc exacta recomendamos tambien un oscilografo catodico de radiacion. 
Sobresaliendo el valor indicado, puede resultar una disminuicion de la emision 
catodica, un sobrecaldeo de la valvula y una reduccion de la duracion de vida. 

Corriente anodica maxima (valor medio aritmetico) ! c max. : 

Este valor es la corriente media maxima la cual se admite como corriente continua 
para la valvula que puede medirse, con cargo uniforme, en un amperimetro de 
corriente continua. 

El tiempo de integracion t_: 

Es el valor maximo de aquel tiempo que se permite aceptar para la determinacion 
del valor medio de la corriente anodica. 

El tiempo de ionizacion t,-: 

es aquel tiempo que pasa, siendo la tension anodica constante, desde la llegada de 
una impulsion positiva de regulacion en la rejilla de un tiratron hasta alcanzar el 
valor maximo de la corriente anodica. En ciertos limites, este tiempo depende del 
valor de la impulsion de regulacion. 

Tiempo de desionizacion t d : 

Con esto se determina aquel tiempo que necesita una valvula llenada de gas, despues 
de interrumpirse la corriente anodica y, supuesto condiciones de servivio normales 
para desionizar el gas. Este tiempo es una funcion de la temperatura de la tension 
anodica, de la corriente anodica momentanea y de la tension de rejilla. Al terminarse 
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la descarga, los electronos y los ionos no desaparecen enseguida sino siguen existi- 
endo durante cierto intervalo en el sitio de descarga, hasta que lleguen por medio 
de difusion, a los eiectrodos o a la pared de la valvula. 

La caida interior de tension U, : 

Es una tension medida entre anodo y catodo respectivamente en el medio del fila- 
mento con la valvula encendida. La caida de tension es una funcion de la valvula 
encendida. La caida de tension es una funcion de la temperatura, de la presion del 
gas y de la close del relleno de gas, aumentandose un poco con valvulas algo gasta- 
das. Ui puede controlarse mejor en un oscilografo catodico de radiacion. 

El tiempo de arranque t A |_: 

Se necesita en la valvula despues de conectarse la carga anodica hasta que se 
alcancen condiciones de servicio constantes. 



16. Consejos y condiciones generales de servicio 

Los datos indicados, con exepcion de los valores limites son valores medios. Hay 
que contar con dispersiones correspondientes alrededor des estos valores. 

Hay que mantener los valores nominales del caldeo pudiendo apartarse del valor 
nominal en caso de fluctuaciones de la tension de la red y dispersiones de los ele- 
mentos de gobierno por 

no mas del + 5% de la tension de caldeo graduandose la tension o no mas 
del i 3% de la corriente de caldeo graduandose la corriente. 

Sin embargo estas tolerancias pueden regir solamente poco tiempo ya que de otra 
manera es posible que se reduzca la duracion de vida. En todo caso resulta desventa- 
joso un subcaldeo el cual puede producir dentro de poco tiempo el deterioro del 
catodo. 

Los tiempos de precaldeo indicados en los datos se refieren unicamente a conexiones 
con las cuales, tambien durante el tiempo de precaldeo, queda garantizada la 
tensidn total de caldeo. Las valvulas no deben cargarse antes de expirar el tiempo 
indicado de precaldeo! Es absolutamente necesario tener cuidado que 

al conectar se conecte primero la tension de caldeo y luego la tension 
anodica 

al desconectar tiene que quedar garantizado que la tension de caldeo 
no se desconecte antes de la tension anodica. 
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Las valvulas llenadas de vapor de mercurio hay que precaldear, despues de cada 
transporte o durante largas pauses de servicio, lo menos durante una hora para que 
se evapore todo el mercurio del sitio de descarga. La construccion de los instruments 
tiene que efectuarse de tal manera que la temperature del aire rodeante de las 
valvulas se encuentre dentro de los limites indicados en los datos. Especialmente la 
funcion de recipientes llenados de vapor de mercurio es sumamente dependiente 
de la temperature del sitio de montaje la cual se mide en la altura del zoealo, a una 
distancia lateral de 10 cm al lado de la valvula. 

De ninguna manera deben sobrepasarse los valores limites indicados en conside- 
racion de la seguridad de servicio y la duracion de vida de las valvulas, sino caducan 
todas las pretensiones a garantias. 

Si en conexiones rectificadoras se emplean medios de criba, tienen que disponerse 
de taljnanera que los topes de corriente de cargo de los condensadores no sobre- 
salgan%l valor mdximo de la corriente anodica indicado en los datos. 

En principio tienen que maniobrarse todas las valvulas con relleno de vapor de 
mercurio en posicion vertical, es decir con el zoealo hacia abajo. La colocacion de 
las valvulas ha de efectuarse de tal manera que puedan ser refrigeradas con facilidad 
por la corriente de aire natural. Campos de alta frecuencia como tambien tensiones 
de alta frecuencia hay que alejarlas de las valvulas. 

Casos de otras condiciones de servicio que los antes mencionados exigen una 
demands particular al producenie. 
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WASSERSTOFF - THYRATRON 

Fiydrogen - Thyratron 
Thyratron hydrogene 
Tiratron de hidrogeno 


Beschreibung 

Das Thyratron S 0,8/2 i III ist eine mit 
Wassersfoff gefullte Gluhkatodenrohre 
mit Steuergitter. Die Rohre dient vor- 
wiegend zur Erzeugung von Strom- 
impulsen in Lichtblitzstroboskopen. Soil 
die Rohre in anderen Schaltungen ver- 
wendet werden, so ist eine vorherige 
Ruckfrage beim Herstellerwerk not- 
wendig. 

Description 

The Thyratron S 0,8/2 i III is a glowing 
cathode with control grid and Filled 
with hydrogen. Its main purpose of 
application is for the generation of 
current pulses in flash light strobo- 
scopes. 

If this valve is to be applied in other 
circuits or instruments, then it is 
necessary to make inquiries before- 
hand to the manufacturers. 



Description 

Le thyratron S 0,8/2 i III est un tube 
6 cathode incandescente avec grille de 
contr6le, rempli de hydrogene. Le tube 
sert avant tout 6 produire des impul- 
sions de courant dans les stroboscopes 
a lumiere etincelle. Au cas oil le tube 
doit etre utilise en autres connexions, 
il est necessaire d’adresser auparavant 
une demande a I’usine productrice. 


a 



Descripcion 

El tiratron S 0,8/2 i III es una valvuia 
de catodo incandescente llenada de 
hidrogeno con rejilla de reguiacion. 
Esta valvula sirve sobretodo para 
producir impulsiones de corriente en 
estroboscopos de rayo. Al querer 
emplear la valvula en otras conexiones 
es necesario dirigir una demanda a la 
casa productora. 



MaBbild 

(max. Abmessungen) 

Sketch of measure- 
ments 

Schema de dimen- 
sions 

Croquis 

(medidas max.) 


Schaltschema und 
Sockelanschlusse, 

von unten gegen die Rohre 


Scheme of 
Connections and 
Base Connections, 

as seen from below against 
the valve. 

Schema des 
connexions et 
broches de la base, 

face a Tobservateur. 


Esquema deconexion 
y conexiones del 
z6calo, 

vlsto desde abajo hacia la 
valvula 







S 0,8 


Allgemeine Daten 
General Data 
Donnies G6n6rales 
Datos generates 
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Heizung: Indirekt, Oxydkatode 
Heating: Indirect, oxide coated 
Chauffage: indirect, cathode a oxydes 
Caldeo: Indirecto catodo de oxido 

l f 5 A 

Uf ca. 4 V 

t A ~> 3 min 

Temperaturbereich : — 35 ... -7- 60 °C 

Temperature Range: 

Portee de la temperature: 

Gamas de temperaturas : 


Betriebslage : Beliebig 
Position of operation: Optional 
Position en service: a volonte 
Posicion de servicio: cualquiera 
Gewicht: Weight: ca. 170 g 
Poids: Peso: 

Sockel : 4-Stift-Europa-Sockel 
Base: 4-pin European base 
Base: Culot type europeen a 4 broches 
Zocalo: “Europa” de 4 clavijas 
Hersteller der Fassung: 

Producer of the Socket: 

Fabricant du support: 

Fabricante del porta- 
lamparas: 


Fa. 

Langlotz, 
Ruhla 
Nr. 934/5 


Betriebswerte 
Operating Ratings 
Caract6ristiques de Fonctionnement 
Valores de servicio 


Bei Betrieb mit sinusformiger Span- 
nung, 50 Hz: 

In operation with Sinusoidal Voltage, 
50 c/s: - 

En cas du service a tension sinusoidale, 
50 Hz: 

En servicio con tension en forma sinus, 
50 c/s: 

U, 45 V 

D 3 % 

R g . . 1 . . 5 k.Q 


Bei Impulsbetrieb: 

By Pulse Operation: 

En cas du service d’impulsions : 
En servicio de impulsion: 


..45 V 

.. 3 % 

1 . . 5 k.Q 
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Grenzwerte 
Max. Ratings 
Valeurs Limites 
Valores limites 


Bei Betrieb mit sinusformiger Span- 
nung, 50 Hz : 

By operation with Sinusoidal Voltage 
50 c/s : 

En cas du service a tension sinusoidale, 
50 Hz: 

En servicio con tension en forma sinus, 
50 c/s : 


800 

800 


Bei Impulsbetrieb : 

By Pulse Operation: 

En cas du service d’impulsions: 
En servicio de impulsion: 


. . . 1 50 A 
. . . 0,1 A 
. . . 6 m F 
. 6x10" 3 A 
. . . 800 Hz 


Hierzu gehoren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen”. 

Please refer to the “General Operating Conditions”. 

Voir a ce sujet les « Conditions generales de service ». 

Se ruega presten atencion a las condiciones generales de servicio. 
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN SI/0,2 ill A* 


EDELGAS - THYRATRON 
Rare Gas Thyratron 
Thyratron a gaz rare 
Tiratron de gas noble 



Beschreibung 

Das Thyratron S 1/0,2 i II A ist eine 
mit Helium gefullte Gluhkatodenrohre 
mit Steuergitter. Sie ist besonders zur 
Erzeugung von Kippsthwingungen bis 
zu 150 kHz geeignet und kann als 
Schalt- und Steuerrohre benutzt wer- 
den. 

Description 

The Thyratron S 1/0,2 i II A is a glow- 
ing cathode filled with helium and 
incorporated control grid. It is espe- 
cially suitable for the generation of 
sweep up to 150 kc/s and can also be 
applied as a switching and master 
oscillation valve. 

Description 

Le thyratron S 1 /0,2 i It A est un tube 
a cathode incandescente avec grille de 
contrdle, rempli de h6lium. II est par- 
ticulierement convenable a produire 
des oscillations de relaxation a 150 kc/s 


Descripci6n 

El tiratron S 1/0,2 i II A es una valvula 
de catodo incandescente llenada de 
helio, con rejilla de regulacion. Se 
presta especialmente para producir 
oscilaciones reversibles hasta 150 kc/s 
y puede emplearse como valvula de 
conexibn y de regulacion 


von Uf = 6,3 V unter der Bezelchnung ,,S 1 /0,2 i II E“ gelletert werden. 
*) This valve can be delivered by special request also with a heating 
voltage from Uf = 6,3 V with the denotation “SI / 0,2 i II E”. 

*) Sur demande sp6ciale cette lampe peut etre fournie aussi pour une 
tension filament de Uf = 6,3 V sous ia denomination « S 1 /0,2 I 1 1 E ». 
*) Deseilndolo se puede suministrar esta vilvula tambien para una 
tension de caideo de Uf = 6,3 V bajo la designaclon « S 1 /0.2 i 1 1 E ». 


MaBbild 

(max. Abmessungen) 


Sketch of measure- 


Schaltschema und 
Sockelanschlusse, 


Scheme of 
Connections and 
Base Connections, 


broches de la base, 


Esquema deconexion 


y conexiones d 
zocalo, 

visto desde abajo I 




Allgemeine Daten 
General Data 
Donnies G6n6rales 
Dates generales 


Grenzwerte 
Max. Ratings 
Valeurs Limites 
Valores limites 


Heizung: Indirekt, Oxydkatode 
Heating: Indirect, oxide coated 
Chauffage: indirect, cathode a oxydes 
Caldeo: indirecto, catodo de oxido 


U f 4 V 

(6.3) V 

i { ca. 2,1 A 

(ca. 1 ,3) A 

t A sg 1 min 

Temperaturbereich : — 35 ... -r 60 “C 
Temperature Range: 

Portee de la temperature: 

Gama de temperaturas : 


Betriebslage: Beliebig 
Position of Operation: Optional 
Position en service: a volonte 
Posicion de servicio: cualquiera 
Gewicht: Weight: ca. 60 g 
Poids: Peso: 

Sockel : 5-Stift-Europasockel 
Base: 5 Pin European Base 
Base: Culot type europeen a 5 broches 
Z6calo: “Europa” de 5 clavijas 
Hersteller der Fassung: Fa. 

Producer of the Socket: Langlotz, 

Fabricant du support: Ruhla 

Fabricante del porta- Nr. 935/5 

lamparas: 


Bei Betrieb mit sinusformiger Span- 
nung, 50 Hz: 

By operation with sinusoidal Voltage, 
50 c/s: 

En cas du service a tension sinusoidale, 
50 Hz : 

En servicio con tension de forma sinus 
50 c/s : 



i amax 0,2 A 

1 mQX 0,07 A 

u g mQX = 80 V 

t x 0,01 A 


Bei Kippschwingbetrieb : 

By Sweep Operation: 

En cas du service aux oscillations de 
relaxation : 

En servicio de oscilacion reversible: 

f kippmax 150 kHz 

l a mQX 0,002 A 

i Qmax 1 A 

C mQX 0,01 /j.F 

Q nmax 10“ 6 As 


Betriebswerte 
Operating Ratings 
Caracteristiques de Fonctionnement 
Valores de servicio 

Bei Betrieb mit sinusformiger Span- 
nung, 50 Hz : 

By operation with sinusoidal Voltage, 

50 c/s: 

En cas du service a tension sinusoidale, 

50 Hz: 

En servicio con tensidn en forma sinus, 

50 c/s: 


Bei Kippschwingbetrieb : 

By sweep Operation: 

En cas du service aux oscillations de 
relaxation : 

En servicio de oscilacion reversible: 


Hierzu gehoren die ..Allgemeinen Betriebsbedingungen“. 

Please refer to the “General Operating Conditions”. 

Voir 6 ce sujet les « Conditions generales de services. 

Se ruega presten atencion a las condiciones generales de servicio. 


U, 

LL 


28 V 

45 V 

10 . . .200 k.Q 



Obenstehende Abbildung zeigt die 
Gittergleichspannung U g , bei der die 
Rohre gerade noch sperrf, als Funktion 
der Anod'enspannung 0 a aufgetragen. 
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich 
aus einer Vielzah! von gemessenen 
Rohren. 


The illustration which is shown here 
indicates the grid direct voltage U g , 
which is at the time blocked by the 
valve, as a function of the plate vol- 
tage u a . The Characteristic Stray Range 
results out of a large number of mea- 
sured valves. 


La figure susdite represente la tension 
continue de grille U g , qui permet en- 
core le blocage du tube, exprim6e en 
fonction de la tension d’anode G a . La 
portde de la dispersion de la courbe 
caracteristique est obtenue d’un grand 
nombre de tubes mesur6s. 


El dibujo de arriba ensena la tension 
continua de rejilla U g con la cual la 
valvula queda justamente cerrada, 
como funcidn de la tension anodica u Q . 
La gama de dispersion de las caracte- 
rfsticas resulta de una multitud de 
valvulas medidas. 

gabe Januar 1956 
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EDELGAS-THYRATRON Ahnliche T yP , 

Rare Gas Thyratron Similar Types 

Thyratron a gaz rare Types similaii 

Tiratron de gas noble Tipos parecid 

Beschreibung 

Das Thyratron S 1, 3/0,5 iV ist eine f 

mit Xenon gefullte Gl uhkatodenrohre s~ "x 

mit Steuer- und Schirmgitter. Die Rohre 
wird vorwiegend als Relaisro'nre ver- 
wendet, kann aber auch als Kipp- 

schwingrdhre betrieben werden. Ihre ^ 

kurze Anheizzeit und ihr groBer Tem- ^ 

peraturbereich erlauben eine rasche L / > 

Inbetriebnahme auch bei niedriger 
Raumtemperatur. 

Description 

The Thyratron S 1 ,3/0,5 i V is a glow- 
ing cathode filled with Xenon, includ- ^ > T 

ing control and screen grid. Its main ; |||| II II || A 
purpose of application is a relay valve, ^ HU U U U r’ 

but it can also be operated as an elec- v v 

tronic sweep oscillator. Due to its very j ^ 0 

short warming-up period and its large 
temperature range it allows a quick 
pre-operation — even if the room I a 

temperature is low. 

Description g ? *• — J j 

Le thyratron SI, 3/0, 5 est un tube a 9i ” I 

cathode incandescente avec grille de A — ) 
controle et grille-ecran, rempli de \ f j s 

xenon. Le tube est utilise avant tout j I 

comme tube de relais, mais peut §tre y f 

mis en service aussi comme tube a 
oscillation de relaxation. La courte / g. 

duree du chauffage initial et la grande 92 ' « • y 

portee de temperature de ce tube per- at • • )" 

mettent de ie mettre rapidement en V* • * Jf 

activite, meme en cas d’une tempera- 92 ^ — 

ture ambiante basse. f 

Descripcion 

El tiratron S 1,3/0, 5 i V es una valvula de catodo incandes- 
cente con rejilla de regulacion y de pantalla llenada de 
xenon. Se emplea sobretodo como valvula rele mas puede 
accionarse tambien como valvula reversible de oscilacion. 

El corto tiempo de su precaldeo y su gran gama de tem- 
peraturas permiten una rapida puesta en servicio tambien 
en casos de baja temperatura interior. 


Ahnliche Typen : qi q*j 
S imilar Types: • •- ^ * 

Types similaires: O ^ 2"| 
Tipos parecidos: 


Schema de dimen- 


Croquis 

(medidas mix.) 


Schaltschema und 
Sockelanschlusse, 


Scheme of 
Connections and 
Base Connections 


Esquema deconex 
v conexiones del 



S 1,3 0,5 iV 


VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN 








Ailgemeine Daten 
General Data 
Donnies Generates 
Datos generales 


Heizung: Indirekt, Oxydkatode 
Heating: Indirect, oxide coated 
Chauffage: Indirect, cathode a oxydes 
Caldeo: indirecto, catodo de oxido 


U f 6,3 V 

If 0,6 A 

t A 5: 10 s 

Temperaturbereich : — 75...-!- 90 °C 
Temperature Range: 

Portee de la temperature: 

Gama de temperaturas: 


Betriebslage : Beliebig 
Position of Operation: Optional 
Position en service: a volonte 
Posici6n de servicio: cualquiera 
Gewicht: Weight: ca. 10 g 

Poids: Peso: 

Sockel: 7-Stift-Miniatur 
Base: 7 pin miniature 
Base: Culot miniature a broches 
Zocalo: de 7 clavijas en miniatura 
Hersteller der Fassung: VEB 

Producer of the socket: Elektro-u. 
Fabricant du support: Radiozubehor 
Fabricante del porta- Dorfhain/Sa. 

I dm paras: Nr. 0732.676 


Betriebswerte 
Operating Ratings 
Caractdristiques de Fonctionnement 
Valores de servicio 


Betriebswerte allgemein: 

General : 

Valeurs de service en general: 

Valores generales de servicio: 

U, 8 V 

td*) 35 M s 

td**) 75 /j.s 

ti***) 0,5 /xs 


Bei Betrieb a!s Rclaisrohre: 

When Operating as a Relay Valve: 

En cas du service comme tubes de 
relais : 

En servicio como valvula rele: 

Ua~eff 400 V 

l Q 100 mA 

U g i — 6 V 

u g2 0 V 

R g i 13 1 Mfi 

0 B i-. 6 V 


*) Bei U g i =_ 100V In the case of Ugi — 100V **) Bei U g1 = — 10 V In the case of U g i = — 10 V 

A Ugi = — 100V Con Ugi = —100V A Ugi = — 10 V Con U g l = 10 V 

***) Bei U a = 100 V und Gltterlmpuls U g i |-j = 50 V 

In the case of U a = 100 V and Grid impulse Ugij-j = 50 V 
A U a = 100 V et impulsion de grille U g l n = 50 V 
U a -- - 100 V e impulsion de rejilla Ugij-j = 50 V 


i 
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN SI, 3/0,5 i V 


Kennlinien-Streubereiche 

Characteristic Stray Ranges 

Portdes de dispersion pour 

Gamas de dispersion de las caracteristicas 


R a = 1 k Q 
= f < U ^> U q2 = 0 V 


- = bei R g1 = 10 MO 

- = bei R g i = 0,1 MO 



Obenstehendes Bild zeigt die Kennlinien-Streubereiche bei R g i — 0,1 MQ und 
R g1 = 10 MQ, wie sie durch die Unterschiede bei der Rohrenherstellung, durch 
Alterungserscheinungen der Rohren sowie durch Unterheizung (5,7 V) oder Uber- 
heizung (6,9 V) auftreten konnen. 

The above illustration shows the characteristic stray ranges at R g i = 0,1 MQ and 
at R g i =10 M.Q, which may occur due to the differences in production, variation 
in ageing and by under-heating (5,7 V) or over-heating (6,9 V). 

Les portees de dispersion indiquent pour R g i = 0,1 MQ et R g i = 10 MQ les valeurs 
de la courbe caracteristique qui peuvent se presenter par suite des differences 
pendant la production, par vieillissement ainsi que par chauffage insuffisante 
(5,7 V) ou par chauffage excessif (6,9 V). 

El dibujo de arriba ensena las gamas de dispersion de las caracteristicas con 
R g1 = 0,1 MQ y R g1 = 10 MQ que pueden presentarse por diferencias en la fabri- 
cacion de las vdlvulas, por indicios de envejecimiento de las valvulas y por sub- 
caldeo (5,7 V) o sobrecaldeo (6,9 V). 
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN 


THYRATRON MIT QUECKSILBERDAMPF 
Thyratron with Mercury Vapour 
Thyratron a vapeur de mercure 
Tiratron de vapor de mercurio 


S 5/1 i 


Beschreibung 

Das Thyratron S 5/1 i ist eine mit 
Quecksilberdampf gefullte Gluhkato- 
denrohre mit Steuergitter. Sie wird 
vorwiegend als Hochspannungs-Ein- 
weggleichrichterrohre in allgemeinen 
G I eich rich ter an la gen verwendet. 

Description 

The Thyratron S 5/1 i is a glowing 
cathode with control grid and filled 
with mercury vapour. Its main pur- 
pose of application is a high tension 
half-wave rectifier valve in all typical 
rectifying installations. 


Le thyratron S 5/1 i est un tuoe u 
cathode incandescente avec grille de 
controle, rempli de vapeur de mercure. 
II est utilise avant tout comme tube 
redresseur monoplaque a haute ten- 
sion dans les installations generales 
de redresseurs. 

Descripcion 

El tiratron S 5/1 i es una valvula de 
catodo incandescente llenada de vapor 
de mercurio con rejilla de regulacion. 
Se emplea sobretodo como valvula 
rectificadora de una direccion, de aita 
tension, en instaiaciones rectificadoras 
qenerales. 


Sketch of measun 
ments 


Schema de dimen- 


Schaltschema und 
Sockeianschiusse, 


Scheme of 
Connections and 
Base Connections, 


Schema de 
connexions et 
broches de la base, 


Esquema deconexidn 
— ff y conexiones del 
zocalo, 
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN 


S 5/1 i 


Allgemeine Daten 
Donnies G6n«§rales 


Heizung: Indirekt, Oxydkatode 
Heating: Indirect, oxide coated 
Chauffage: Indirect, cathode ci oxydes 
Caldeo: indirecto, catodo de oxido 


Temperaturbereich : +15 
Temperature Range: 
Portae de la temperature : 
Gama de temperaturas: 


ndrales Datos generales 

Betriebslage: Senkrecht, Sockel nach 
unten 

Position of Operation: to be stood ver- 
tical, base facing downwards 
Position en service: verticale.culoten bas 
Posicidn de servicio: vertical, zocalo 
abajo 

Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca. 80 g 
Sockel: 4-Stift-Europasockel 
Base: 4 pin European Base 
Base: Culot type europeen a 4 broches 
Z6calo: “Europa” de 4 clavijas 
Hersteller der Fassung: Fa.Langlotz, 
Producer of the Socket: Ruhla 

Fabricant du support: Nr. 934 5 

Fabricante del porta iamparas: 





3 4 5 

-10 



- - 

-20 
















Ug[V] 
- 70 





Betriebswerte 
Operating Ratings 

Caractdristiaues de Fonctionnement 
Valores de servicio 


Max. Ratings 


Grenzwerte 
Valeurs Limites 


Hierzu gehoren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen“ 
Please refer to the “General Operating Conditions”. 

Voir a ce sujet les « Conditions generales de service ». 

Se ruega presten atencion a las condiciones generales d 


Obenstehende Abbildung zeigt die 
Gittergieichspannung U g , bei der die 
Rohre gerade noch sperrt, als Funktion 
der Anodenspannung u_ aufgetragen. 
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich 
aus einer Vielzahl von gemessenen 
Rohren. 


La figure susdite represente la tension 
continue de grille U g , qui permet en- 
core le blocage du tube, exprimee en 
fonction de la tension d’anode 0 a . La 
portee de la dispersion de la courbe 
caracteristique est obtenue d’un grand 
nombre de tuDes mesures. 


The illustration which is shown here 
indicates the grid direct voltage U g , 
which is at the time blocked by the 
valve, as a function of the plate vol- 
tage 0 a . The Characteristic Stray Range 
results out of a large number of mea- 
sured valves. 


El dibujo de arriba ensena la tension 
continua de rejilla U g con la cua! la 
valvula queda justamente cerrada, 
como funcion de la tension anodica u a - 
La gama de dispersion de las caracte- 
risticas resulta de una multitud de 
valvulas medidas. 
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN 


S 5/6 i 


THYRATRON MiT QUECKSILBERDAMPF 
Thyratron with Mercury Vapour 
Thyratron a vapeur de mercure 
Tiratron de vapor de mercurio 


Beschreibung 

Das Thyratron S 5/6 i ist eine mit 
Quecksilberdampf gefullte Gluhkato- 
denrohre mit Steuergitter. Sie wird 
vorwiegend ais Hochspannungs-Ein- 
weggleichrichterrohre in allgemeinen 
Gleichrichteranlagen verwendet. 

Description 

The Thyratron S 5/6 is a glowing 
cathode with control grid and filled 
with mercury vapour. Its main purpose 
of application is as a high tension half- 
wave rectifier valve in all typical rec- 
tifying installations. 

Description 

Le thyratron S 5/6 i estun tubea cathode 
incandescente avec grille de controle, 
rempli de vapeur de mercure. II est 
utilise avant tout comme tube redres- 
seur monoplaque d haute tension dans 
les installations generales de redres- 


El tiratron S 5/6 i es una valvula de 
catodo incandescente llenada de vapor 
de mercurio, con rejilla de regulacion. 
Se emplea sobretodo como valvula 
rectificadora de una direccion, de alta 
tension, en instaiaciones rectificadoras 
generales. 




Schema de dimen- 


Schaltschema und 
Sockelanschlusse, 


Scheme of 
Connections and 
Base Connections, 


Schema des 
connexions et 
broches de la base, 


Esquema deconexion 
y conexiones del 
zocalo, 



S 5/6 i 
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General Data 

Heizung: Indirekt, Oxydkatode 
Heating: Indirect, oxide coated 
Chauffage: Indirect, cathode d oxydes 
Caldeo: indirecto, catodo de oxido 


Allgemeine Daten 
Donndes Gdndrales 


Datos generales 


U f 5 

If ca 7 

t A .*•> 3 

t A *) S 60 

Temperatorbereich i '■*£ 15. . . H- 35 
Temperature Range: 

Port6e de la temperature : 

Gama de temperaturas : 


Betriebslage : Senkrecht, Sockel nach 
unten 

Operating Position: To be stood ver- 
tical, base facing downwards 
Position enservice:vertical,cu!oten bas 
Posicion de servicio: vertical, zocalo 
abajo 

Gewicht^WeightiPoidsiPeso: ca. 250 g 
Sockel: Spezial, mit 4 Buchsen 
Base: Special Socket, with 4 Bushes 
Base: Culot special a 4 douilles 
Zocalo: especial de 4 enchufes 
Hersteller der Fassung : Funkwerk 

Producer of the Socket: Kopenick 

Fabricant du support: Nr. 

Fabricante del porta- 6 111.011 — 

lamparas: 01055 (4) 


Betrlebswerte 
Operating Ratings 
Caract6ristiques de Fonctionnement 
Valores de servicio 


. 16 
. 150 


1a L • 


min 


Max. Ratings 

U as „ err max 


Grenzwerte 
Valeurs Limites 

. . 5 kV I 

. 5 kV u'g max 

. 6 A t. max 


Valores limites 

2 A 

± 320 V 

0,3 A 


Hierzu gehoren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen“. 

Please refer to the “General Operating Conditions”. 

Voir a ce sujet les « Conditions generales de service ». 

Se ruega presten atencion a las condiciones generales de servicio. 


eizzeil nach jedem Transport, 
d. ’) Duree du chauffage 

rezaldeo des pues de cada iransporte. 





Obenstehende Abbildung zeigt die 
Gittergleichspannung U g , bei der die 
Rohre gerade noch sperrt, ais Funktion 
der Anodenspannung 0 a aufgetragen. 
DerKennlinien-Streubereich ergibt sich 
aus einer Vielzahl von gemessenen 
Rohren. 


La figure susdite represente la tension 
continue de grille U g , qui permet en- 
core le blocage du tube, exprim6e en 
fonction de la tension d’anode u Q . La 
portee de la dispersion de la courbe 
caractdristique est obtenue d’un grand 
nombre de tubes mesures. 


The illustration which is shown here 
indicates the grid direct voltage U g , 
which is at the time blocked by the 
valve, as a function of the plate vol- 
tage u a . The Characteristic Stray Range 
results out of a large number of mea- 
sured valves. 


El dibujo de arriba ensena la tension 
contlnua de rej ilia U g con la cual la 
valvula queda justamente cerrada, 
comofuncion de la tensiondel anodo u a . 
La gama de dispersidn de las caracte- 
rfsticas resulta de una multitud de 
valvulas medidas. 
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S 5/20 i 


THYRATRON MIT QUECKSILBERDAMPF 
Thyratron with Mercury Vapour 
Thyratron a vapeur de mercure 
Tiratron de vapor de mercurio 


Beschreibung 

Das Thyratron S 5/20 i ist eine mit 
Quecksilberdampf gefullte Gluhkato- 
denrohre mit Steuergitter. Sie wird 
vorwiegend als Hochspannungs-Ein- 
weggleichrichterrohre in allgemeinen 
Gleichrichteranlagen verwendet. 


Description 

The Thyratron S 5/20 i is a glowing 
cathode valve with control grid and 
filled with mercury vapour. It is pre- 
ponderantly applied as a high tension 
half-wave rectifier valve in all general 
rectifying installations. 


description 

Le thyratron S 5/20 i est un tube a 
cathode incandescente avec grille de 
controle, rempli de vapeur de mercure. 
II est utilise avant tout comme tube 
redresseur monoplaque a haute ten- 
sion dans les installations generales 
de redresseurs. 


Descripcion 

El tiratron S 5/20 i es una vaivula de 
catodo incandescente llenada de vapor 
de mercurio, con rejilla de regulacion. 
Se ernplea sobretodo como vaivula 
rectificadora de una direccidn de alta 
tension, en instalaciones rectificadoras 
generales. 



1 — 67 $— 4 ~T 


MaBbild 

(max. Abmessungen) 

Sketch of measure- 
ments 

(max. dimensions) 

Schema de dimen- 
sions 

(max.) 

Croquis 

(medidas m&x.) 


Schaltschema und 
Sockeianscniusse, 

von unten gegen die Rohre 


a 



Scheme of 
Connections and 
Base Connections, 

as seen from below against 

Schema des 
connexions et 
broches de la base, 

face a I’observateur. 

Esquema deconexion 
y conexiones del 
zocalo, 

visto desde abajo hacia la 





Obenstehende Abbildung zeigi die The illustration which is shown here 

Gittergleichspannung U g , bei der die indicates the grid direct voltage U g , 

Rohre gerade noch sperrt. als Funktion which is at the time blocked by the 

der Anodenspannung 0 a aufgetragen. valve, as a function of the plate vol- 

DerKennlinien-Streubereich ergibtsich tage 0 a . The Characteristic Stray Range 

aus einer Vielzahl von gemessenen results out of a large number of mea- 

Rohren. sured valves. 


La figure susdite represente la tension El dibujo de arriba ensena la tension 

continue de grille U g , qui permet en- contlnua de rejilla U g con la cual la 

core le blocage du tube, exprimee en valvula queda justamente cerrada, 

fonction de la tension d’anode u a . La comofunciondelatensiondel anodo u a . 

portee de ia dispersion de la courbe La gama de dispersion de las caracte- 

caracteristique est obtenue d’un grand rlsticas resulta de una multitud de 

nombre de tubes mesures. valvulas medidas. 





VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN S 7,5/ 0,6 d 


THYRATRON MIT QUECKSILBERDAMPF 
Thyrairon with Mercury Vapour 
Thyratron a vapeur de mercure 
Tiratron de vapor de mercurio 

Beschreibung 

Das Thyratron S 7, 5/0,6 d ist eine mit t f MaBb 

Quecksilberdampf gefullte Gliihkato- r 'i ^ (max.^ 

denrohre mit Steuergitter fur hohe I * T 

Sperrspannung. Sie kann mit Phasen- S' ^ t 

gleichheii oder mit ca. 90° Phasen- I Skefcl 

differenz zwischen Heiz- und Anoden- J \ ment: 

wechseispannung betrieben werden. / \ , x J 

Diezuletzt genannteSchaltung gestattet j | max ' 

ein besseres Ausnutzen der Katode, l | § 

groBereStromabgabeundeineerhohte \ / Scher 

Lebensdauer der Rdhre. H* — 50 0 — +1 

\ sions 

Description I* (max.) 

The Thyratron S 7, 5/0,6 d is a glowing 

cathode valve with control grid and I in - 
filled with mercury vapour. It can be I — w w w — — ‘-roq 

operated with phase coincidence, or |j H |j ?9 (medid< 

with approx. 90° phase difference j « “ “ — 1 

between heating and plate voltages. t— ^0 ^ - •— 

The last mentioned circuit permits a 

better use of the cathode, also a larger |C Schal 

delivery of current as well as to in- j Sockc 

crease the life of the valve. von un 

Description q — ( — — — • — ) geseher 

Le thyratron S 7, 5/0,6 d est un tube a V — • / 

cathode incandescente avec grille de Scher 

controle pour haute tension deblocage, L V _ 

rempli de vapeur de mercure. II peut • ‘ L ° nn 

etre mis en marche a une concordance Base 

de phases ou a une difference de as seer 

phases de 90° env. entre tension fila- (he vah 

ment et tension alternative d’anode. k 'N. 

Le dernier-mentionne montage permet f T 

une meilleure utilisation de la cathode, ,*) Scher 

un plus grand debit de courant et une * V ^ J conm 


Schaltschema und 
Sockeianscnlusse, 


Scheme of 
Connections and 
Base Connections, 


Descripcidn 

El tiratron S 7, 5/0, 6 d es una valvula de catodo incandes- 
cente llenada de vapor de mercurio, con rejilla de regu- 
lacion para tension alta de cierre. Puede accionarse con 
igualdad de fases o con una diferencia de fases de aprox. 
90° entre la tension de caldeo y la del anodo. Esta ultima 
conexion permite el mejor aprovechamiento de! catodo, 
una emision mayor de corriente y una elevada duracion 
de la valvula. 


Esquema deconexic 
y conexiones del 


VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN 
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Allgemeine Daten 
Donnies G6n6ra!es 


Datos generates 


Heizung: Direkt, Oxydkatode 
Heating: direct, oxide coated 
Chauffage: direct cathode a ox> 
Caldeo: directo, catodo de oxido 


Temperaturbereich : —15. 
Temperature Range: 
Portee de la temperature: 
Gama de temperaturas: 


Betriebslage : Senkrecht, Sockel unten 
Position of Operation: To be stood 
vertical base facing downwards 
Position en service:verticale,culoten bas 
Posicion de servicio: vertical, zocalo 
abajo 

Gewicht: Weight: ca. 100 g 
Poids: Peso: 

Sockel: 4 Stift-Europa-Sockel 
Base: 4 pin European Base 
Base: Culot type europeen a 4 broches 
Zocalo: “Europa” de 4 clavijas 
Hersteller der Fassung: Fa. Langlotz 
Producer of the Socket: Ruhla 

Fabricant du support: Nr. 

Fabricante del porta- 934/5 

lamparas : 


Betriebswerte 
Operating Ratings 
Caract6ristiques de Fonctionnement 


Max. Ratings 


Grenzwerte 
Valeurs Limites 


Hierzu gehoren die ..Allgemeinen Betriebsbedingungen“. 

Please refer to the “General Operating Conditions”. 

Voir a ce sujet les « Conditions gendrales de service >1. 

Se ruega presten atencion a las condiciones generales de servicio. 



Obenstehende Abbildung zeigt die 
Gitiergieichspannung U g , bei der die 
Rohre gerade noch sperrt, als Funktion 
der Anodenspannung fl Q aufgetragen. 
DerKennlinien-Streubereich ergibt sich 
aus einer Vielzahl von gemessenen 
Rohren. 


La figure susdite repr6sente la tension 
continue de grille U g , qui permet en- 
core le blocage du tube, exprimee en 
fonction de la tension d’anode u a . La 
port6e de la dispersion de la courbe 
caract6ristique est obtenue d'un grand 
nombre de tubes mesurds. 


The illustration which is shown here 
indicates the grid direct voltage U g , 
which is at the time blocked by the 
valve, as a function of the plate vol- 
tage u a . The Characteristic Stray Range 
results out of a large number of mea- 
sured valves. 


El dibujo de arriba ensena la tension 
continua de rejilla U g con la cual la 
valvula queda justamente cerrada, 
como funcidn de la tension anodica u a . 
La gama de dispersidn de las caracte- 
risticas resulta de una multitud de 
valvulas medidas. 
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN S 15 5 d 


THYRATRON MIT QUECKSILBERDAMPF 
Thyratron with Mercury Vapour 
Thyratron a vapeur de mercure 
Tiratron de vapor de mercurio 

Beschreibung t 

Das Thyratron S15/5d ist eine mit ~* ~| j~* ~ T l MaBfc 

Quecksilberdampf gefullte Gluhkato- r S T (max A 

denrohre mit Steuergitter fur hohe S r 

Sperrspannungen. Sie kann mitPhasen- J — V. 

gleichheit oder mit ca. 90° Phasendiffe- ^ n. 

renz zwischen Heiz- und Anodenwech- / Sketc 

selspannung betrieben werden. Die I ) ment: 

zuletzt ganannte Schaltung gestattel 1 ^A f, ' p0 J (max. c 

ein besseres Ausnutzen der Katode, \ / £ 

groBere Stromabgabe und eine er- \ / ; 

hohte Lebensdauer der Rohre. I j c , . 


Sketch of measun 
ments 


Description 

The Thyratron S 15/5 d is a one-way 

mercury vapour rectifier valve with • , . _p « 

glowing cathode and control grid for I 

high inverse voltage. It can be operated ? _ ~T i . _ • 

with phasecoincidence, orwith approx. |T) || Qj v? 

90° phase difference between heating L I 

and plate alternating voltage. The last 

mentioned circuit permits a better use 

of the cathode, a larger current de- |tz 

livery and at the same time increases 

the duration of the valve. 

Description g — [ — — — — J 

Le thyratron SI 5/5 d est un tube a \ ® / 

cathode incandescente, rempli de va- Vl / 

peur de mercure, avec grille de con- ’ >„ 

trole pour hautes tensions de blocage. t T 

II peut etre mis en marche a une con- 
cordance de phases ou a une difference 6? 

de phases de 90° env. entre tension 

filament et tension alternative d’anode. f \ 

Le dernier-mentionne montage permet Jm I 

u ne meilleure utilisation de la cathode, f ""T 

un plus grand d 6b it de courant et une 

duree de vie augmentee du tube. ~ J 

Descrlpcion 

El tiratrdn S15/5d es una valvula de catodo incandes- 
cente llenada de vapor de mercurio, con rejilla de regu- 
lacion para tensiones altas de cierre. Puede accionarse con 
igualdad de fases o con una diferencia defases de aprox. 
90° entre la tension alterna de caldeo y la del anodo. 
Esta ultima conexion permite el mejor aprovechamiento 
del catodo, una erhision mayor de corriente y una elevada 
duracion de ia valvula. 


Schaltschema und 
Sockelanschlusse, 


Scheme of 
Connections and 
Base Connections, 


Schema des 
& connexions et 

broches de la base. 


Esquema deconexion 
y conexiones del 
zocalo, 


S 15 5 d 
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VEB WERK FDR FERNMELDEWESEN 



AHgemeine Daten 

Genera! Data Donnies G6n6rales Datos generales 

Heizung: Direkt, Oxydkatode 
Heating: Direct, oxide coated 
Chauffage: direct, cathode d oxydes 
Caldeo: directo, catodo de oxido 

U f 5 V 

I, ca. 19 A 

t A 1 min 

t A *) 60 min 

Temperaturbereich : + 15... ±35 °C 
Temperature Range: 

Portde de la temperature: 

Gama de temperaturas : 

Betriebswerte 
Operating Ratings 
Caract£ristiaues du Foncticnrsement 
Valores de servicio 

16 V R g ^ 30 kQ 

2 kV t AL ^ 5 min 

Grenzwerte 

Max. Ratings Valeurs Limites Valores limites 

I m ox 2 A 

Ug max ± 600 V 

i g max 0,5 A 

Hierzu gehoren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen“. 

Please refer to the “General Operating Conditions”. 

Voir a ce sujet les « Conditions generales de service ». 

Se ruege presten atencidn a las condiciones generales de servicio. 

*) Anhelzzeit nach jedem Transport. 

*) Warming up time after each transport. *) Duree du chauffage Initial apres chaque transport. 

*) Tiempo. de precaldeo despues de cada transporte. 


.15 kV 
.15 kV 
. 5 A 


U| 

U z 


Betriebslage : Senkrecht, Sockel unten 
Position of Operation: To be stood 
vertical, base facing downwards 
Position enservice:verticaie,culoten bas 
Posicion de servicio: vertical, zocalo 
abajo 

Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca.700 g 
Sockel: Spezial, mit 2 Stiften 
Base: 2 pin special base 
Base: Culot special a 2 broches 
Zocalo: especial con 2 clavijas 


Hersteller der Fassung: 
Producer of the socket: 
Fabricant du support: 
Fabricante del porta- 
lamparas : 


Funkwerk 

Kopenick 


0732.021- 

00001 
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THYRATRON MIT QUECKSILBERDAMPF 
Thyratron with Mercury Vapour 
Thyratron a vapeur de mercure 
Tiratron de vapor de mercurio 


Beschreibung 

Das Thyratron S 1 5/40 i ist eine m!t 
Quecksilberdampf gefullte Gluhkato- 
denrohre mit Steuergitter. Sie wird 
vorwiegend als Hochspannungs-Ein- 
weggleichrichterrohre in ailgemeinen 
Gleichrichteranlagen verwendet. 

Description 

The Thyratron SI 5/40 i is a glowing 
cathode with control grid and filled 
with mercury vapour. It is mainly 
applied as a high tension half-wave 
rectifier valve in all typical rectifying 
installations. 



MaBbild 

(max. Abmessungen) 


Schema de dimen 


Croquis 

(medidas max.) 


Schaltschema und 


Description 

Le thyratron S 1 5/40 i est un tube a 
cathode incandescente rempii de va- 
peur de mercure avec grille de con- 
trole. II est employe avant tout comme 
tube redresseur monoplaque a haute 
tension dans les installations generales 


Descripcion 

El tiratron S 15/40 i es una valvula de 
catodo incandescente llenada de vapor 
de mercurio con rejilla de regulacion. 
Se emplea sobretodo como valvula 
rectificadara de una direccion, de alta 
tension, en instalaciones rectificadoras 
generales. 


/'X' 



Scheme of 
Connections and 
Base Connections, 


Schema des 
connexions et 
broches de la base, 


f Esquema deconexio 
y conexiones del 
9 zocalo. 
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Allgemeine Daten 

General Data Donndes Gdndrales Dates ger.erales 


Heizung: Indirekt, Oxydkatode 
Heating: Indirect, oxide coated 
Chauffage: indirect, cathode a oxydes 
Caldeo: indirecto, catodo de 6xido 


U f 5 V 

| f ca. 20 A 

t A §H; 5 min 

f A *) IB 60 min 

Temperaturbereich : + 1 5 . . . + 35 °C 

Temperature Range: 

Portee de la temperature: 

Gama de temperaturas: 


Betriebslage : Senkrecht, Sockel unten 
Position of Operation: To be stood 
vertical, base facing downwards 
Position en service: vertical e.culoten bas 
Posicion de servicio: vertical, zoealo 
abajo 

Gewicht: Weight: Poids:Peso: ca.100 g 
Sockel: Spezial, mit 4 Stiften 
Base: 4 pin Special Base 
Base: Culot special d 4 broches 
Zdcalo: especial, de 4 clavijas 


Hersteller der Fassung : Funkwerk 

Producer of the Socket: Kopenick 

Fabricant du support: Nr. 

Fabricante del porta- 0732.020 — 

lamparas: 00001 


Batriebswerte 
Operating Ratings 
Caractdristiques du For.ctionnement 


I ■ 

Valores 

de servicio 




16 V 

Rg 

< 

30 k Q 

1 u z 

... 2 kV 

»AL 

> 

10 min 

Max. Ratings 

Grenxwerte 
Vaieurs Limites 

Valores 

limites 

u asperr max 

gf( U a max 

...15 kV 
...15 kV 
... 40 A 

1 max 
Ug max • - ■ 

± 

12,5 A 
600 V 
0,2 A 


Hierzu gehoren die ..Allgemeinen Betriebsbedingungen 
Please refer to the “General Operating Conditions”. 
Voir d ce sujet les « Conditions generales de service ». 
Se ruega presten atencion a las condiciones generales 

*) Anhelzzeit nach jedem Transport. 

*) Warming up time after each transport. *) Duree du chauffage Initial 

*) Tiempo de precaldeo despues de cada transporte. 



1 


de servicio. 



Obenstehende Abbildung zeigt die 
Gittergleichspannung U g , bei der die 
Rohre gerade noch sperrt, als Funktion 
der Anodenspannung u a aufgetragen. 
DerKennlinien-Streubereich ergibt sich 
aus einer Vielzahl von gemessenen 
Rohren. 


La figure susdite represente la tension 
continue de grille U g , qui permet en- 
core le blocage du tube, exprimee en 
fonction de la tension d'anode u a . La 
portde de la dispersion de la courbe 
caracteristique est obtenue d’un grand 
nombre de tubes mesures. 


The illustration which is shown here 
indicates the grid direct voltage U g , 
which is at the time blocked by the 
valve, as a function of the plate vol- 
tage u a . TheCharacteristicStray Range 
results out of a large number of mea- 
sured valves. 


El dibujo de arriba ensena la tension 
continua de rejilla U g con la cual la 
valvula queda justamente cerrada, 
como funcion de la tension anddica u a . 
La gama de dispersion de las caracte- 
risticas resulta de una multitud de 
valvulas medidas. 



S 15/40 i 
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN 


EDELGA5 - THYRATRON 
Rare Gas Thyratron 
Thyratron a gaz rare 
Tiratron de gas noble 

Beschreibung 

Das Thyratron S1/6ilV ist eine mit 
Edelgas und Quecksilberdampf gefullte 
Gluhkatodenrohre mit Steuergitter. 
Durch die zusatzliche Edelgasfullung 
wurde der Arbeitsbereich gegeniiber 
den mit reinem Quecksilberdampf 
gefullten Rohren nach niedrigen Tem- 
peraiuren hin wesentlich erweitert. 
Die Rohre eignet sich deshalb auch fur 
den Betrieb in kalten Raumen. 
Anwendungsgebiet: Drehzahlregelung 
elektrischer Antriebe, elektronische 
Steuerungen, Gleichrichteranlagen. 

Description 

The Thyratron S 1/6 i IV is a glowing 
cathode with control grid being filled 
with rare gas and mercury vapour. Due 
to the additional filling ofthe rare gas, 
and after lower temperatures, the 
range of operation is thus essentially 
increased, in comparison to valves 
which are filled with pure mercury 
vapour. This valve is then suitable for 
operation in cold rooms. 

Range of Application : To supervise the 
number of revolutions from electrical 
drives, electronicsupervision, rectifying 
installations. 

Description 

Le thyratron S 1/6 i IV est un tube a 
cathode incandescente rempli de gaz 
rare et de vapeur de mercure avec 
grille de contrfile. Par le remplissage 
additionnel d gaz rare la capacity de 
travail a ete considerablement etendue 
pour les temperatures basses, en com- 
paraison des tubes remplis de pure 
vapeur de mercure. Pour cette raison 
le tube peut 6tre utilise aussi dans les 
espaces froids. 

Utilisation : Reglage de vitesse des com- 
mandes dlectriques, commandes 6lec- 
troniques, installations de redresseurs. 



MaBbild 

(max. Abmessungen) 

Sketch of measure- 
ments 

(max. dimensions) 

Schema de dimensions 

(max.) 

Croquis 

(medidas m;ix.) 

Schaltschema und 
Sockelanschlusse, 

von unten gegen die Rohre 


Scheme of Connections 
and Base Connections, 

as seen from below against 
the valve. 


Schema des connexions 
et broches de la base. 



Esquema deconexion y 
conexiones del zocalo, 


Descripcidn 

El tiratron S 1/6 i IV es una valvula de 
catodo incandescente llenada de gas 
noble y de vapor de mercurio, con 
rejilla de regulacion. Debido al relleno 
adicional de gas noble, la gama de 
operacion hacia lastemperaturas bajas 
se ha ensanchado considerablemente, 
en comparacidn con las valvulas 
llenadas de vapor de mercurio ex- 
clusivamente. Por consiguiente, la val- 
vula se presta tambidn para el servicio 
en lugares frios. 

Campos de aplicaci6n : Regulacion del 
ntimero de revoluciones de accion- 
amiento sel6ctricos, gobierno electro- 
nico, instalaciones rectificadoras. 


p 
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Allgemeine Daten 

General Data Donn6es Gdndrales Datos generales 


Heizung: Indirakt, Oxydkatode 
Heating: Indirect, oxide coated 
Chauffage: indirect, cathode d oxydes 
Caldeo : indirecto, catodo de 6xido 


U f 5 V 

l f ca. 7 A 

t A 2: 3 min 

t A *) Si 60 min 

Temperaturbereich : — 35 . . . -f 60 °C 

Temperature Range: 

Portee de la temperature: 

Gama de temperaturas : 


Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten 
Position of Operation: To be stood 
vertical, base facing downwards 
Position en service: verticale.culot en bas 


Posicidn de servicio: vertical, zocalo 
abajo 

Gewicht : Weight: Poids : Peso : ca. 250 g 
Sockel: Spezial mit 4 Buchsen 
Base: Special Base with 4 Bushes 
Base: Culot special d 4 broches 
Zocalo: especial de 4 enchufes 


Hersteller der Fassung: 
Producer of the Socket: 
Fabricant du support: 
Fabricante del porta- 
lamparas : 


Funkwerk 

Kopenick 

Nr. 

6111.001 — 
01055 (4) 


Betriebswerte 
Operating Ratings 
Caract^ristiques do Fonctionnement 
Vaiores de servicio 

U, 16 V R., < 20 k.Q 

U z 60 V t A _ I> 5 min 


Grenzwerte 

Max. Ratings Yaleurs Lirr.ites Vaiores limites 

1 kV | max 2 A 

1 kV u gmQX . . ± 100 V 

6 A ig mQX 0,2 A 

Hierzu gehoren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen“. 

Please refer to the “General Operating Conditions”. 

Voir d ce sujet les « Conditions gdnerales de service ». 

Se ruega presten atencion a las condiciones generales de servicio. 

*) Anheizzeit nach jedem Transport. 

*) Warming up time after each transport. *) Duree du chauffage Initial apres chaque transport. 

espuSs de cada transporte. 



:ca'deo de 
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Obenstehende Abbildung zeigt die 
Gittergleichspannung U g , bei der die 
Ronre geraae noc'n sperrt, ais Funkiion 
der Anodenspannung u a aufgetragen. 
DerKennlinien-Streubereich ergibtsich 
aus einer Vielzahl von gemessenen 
Rohren. 


La figure susdite represente la tension 
continue de grille U g , qui permet en- 
core le blocage du tube, exprimee en 
fonction de la tension d’anods u a . La 
portde de la dispersion de la courbe 
caractdristique est obtenue d’un grand 
nombre de tubes mesur£s. 


The illustration which is shown here 
indicates the grid direct voltage U g , 
which is ai the time blocked by the 
valve, as a function of the plate vol- 
tage u Q . The Characteristic StrayRange 
results out of a large number of m:a- 
sured valves. 


El dibujo de arriba ensefia la tension 
continua de rejilla U g con la cual la 
valvula queda justamente cerrada, 
como funcion de la tension anodica u a - 
La gama de dispersion de las caracte- 
risticas resulta de una multitud de 
valvulas medidas. 
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN 


EDELGAS - THYRATRON 
Rare Gas Thyratron 
Thyratron a gaz rare 
Tiratron de gas noble 

Beschreibung 

Das Thyratron S 1/20 i IV ist eine mit 
Edelgas und Quecksilberdampf gefOllte 
Gluhkatodenrohre mit Steuergitter. 
Durch die zusatzliche Edelgasfullung 
wurde der Arbeitsbereich gegenuber 
den mit reinem Quecksilberdampf 
gefullten Rohren nach niedrigen Tem- 
peraturen hin wesentlich erweitert. 
Die Rohre eignet sich deshalb auch 
fur den Betrieb in kalten Raumen. 
Anwendungsgebiet :Drehzahlregelung 
elektrischer Antriebe, elektronische 
Steuerungen, Gleichrichteranlagen. 

Description 

The Thyratron S 1/20 i IV is a glowing 
cathode with control grid being filled 
with rare gas and mercury vapour. 
Due to the additional filling of the rare 
gas, and after lower temperatures, the 
range of operation is thus essentially 
increased, in comparison to valves 
which are filled with pure mercury 
vapour. This valve is then suitable for 
operation in cold rooms. 

Range of Application: To supervise 
the number of revolutions from elec- 
trical drives, electronic supervision, 
rectifying installations. 

Description 

Le thyratron S 1/20 i IV est un tube a 
cathode i ncandescente rempli de gaz 
rare et de vapeur de mercure avec 
grille de controle. Par le remplissage 
additionnel 6 gaz rare la capacite de 
travail a et6 consid6rablement etendue 
pour les basses temperatures, en com- 
paraison des tubes remplis de pure 
vapeur de mercure. Pour cette raison 
le tube peut etre utilis6 aussi dans les 
espaces froids. 

Utilisation: Reglage de vitesse des 
commandes electriques, commandes 
6lectroniques, installations de redres- 
seurs. 


S 1/20 i IV 
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MaBbild 

(max. Abmessungenlv 

Sketch of measure- 
ments 

Schema de dimensions 

(max.) 

Croquis 

(medidas m;ix.) 


Schaltschema und 
Sockelanschlusse, 

von unten gegen die Rohre 

Scheme of Connections 
and Base Connections, 

the valve. 

Schema des connexions 
et broches de la base. 


_„£7 Esquema a'eeonexion y 

conexiones del zocalo, 

visto desde abajo hacia la 


Descripcion 

El tiratron S 1/20 i IV es una valvula 
de catodo incandescente llenada de 
gas noble y de vapor de mercurio, con 
rejilla de regulacion. Debido al relleno 
adicional de gas noble, la gama de 
operacion hacia las temperaturas 
bajas se ha ensanchado considerabie- 
mente, en comparacion con las valvulas 
llenadas de vapor de mercurio ex- 
clusivamente. Por consiguiente, la val- 
vula se presta tambien para el servicio 
en lugares frios. 

Campos de aplicacion : Regulacion del 
ntimero de revoluciones de acciona- 
mientos eldctricos, gobierno electrd- 
nico, instalaciones rectificadoras. 
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Allgemeine Daten 

General Data Donnies G6n6rales Datos generates 


Heizung: Indirekt, Oxydkatode 
Heating: Indirect, oxide coated 
Chauffage: Indirect, cathode a o 
Caldeo: indirecto, catodo de oxi 


t A *) * % 60 min 


Temperaturbereich : — 35 
Temperature Range: 
Portee de la temperature: 
Gama de temperaturas : 


Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten 
Position of Operation: To be stood 
vertical, base facing downwards 
Position en service:verticale,culoten bas 
Posicibn de servicio: vertical, zocalo 
abajo 

Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca. 550 g 
Sockel: Spezial, 2 Stifte und Messer- 
kontakt 

Base: 2 pin Special Base with a knife 
Contact 

Base: Culot spbcial a deux broches et 
contact a couteau 

Zocalo: especial de 2 clavijas y con- 
tacto de cuchilla 

Herstelier der Fassung: Funkwerk 

Producer of the Socket: Kopenick 

Fabricant du support: Nr. 

Fabricante del porta- 0732.021 — 
lamparas : 00001 


Operating Ratings 
ement Valores de servicio 


Max. Ratings 


Grenzwerte 
Valeurs Limites 


Hierzu gehoren die ,,A!lgemeinen Betriebsbedingungen“. 

Please refer to the “General Operating Conditions”. 

Voir a ce sujet les« Conditions generates de serviced* 

Se ruega presten atencion a las condiciones generales de servicio. 



Obenstehende Abbildung zeigt die 
Gittergleichspannung U g , bei der die 
Rohre gerade noch sperrt, als Funktion 
der Anodenspannung u a aufgetragen. 
Der Kennlir.ien-Streubereich ergibt sich 
aus einer Vielzahl von gemessenen 
Rohren. 


La figure susdite represente la tension 
continue de grille U g , qui permet en- 
core le blocage du tube, exprimee en 
fonction de ia tension d’anode u a . La 
portbe de la dispersion de la courbe 
caractbristique est obtenue d’un grand 
nombre de tubes mesurbs. 


The illustration which is shown here 
indicates the grid direct voltage U g , 
which is at the time blocked by the 
valve, as a function of the plate vol- 
tage u a . The Characteristic Stray Range 
results out of a large number of mea- 
sured valves. 


El dibujo de arriba ensena la tension 
continua de rejilla U g con la cual la 
valvula queda justamente cerrada, 
como funcibn de la tension anodica u a . 
La gama de dispersi6n de las caracte- 
risticas resulta dc una multitud de 
valvulas medidas. 
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EDELGAS - THYRATRON 
Rare Gas Thyratron 
Thyratron a gaz rare 
Tiratron de gas noble 

Beschreibung 

Das Thyratron S 1/50 i IV ist eine mit 
Edelgas und Quecksilberdampf gefullte 
Gluhkatodenrohre mit Steuergitter. 
Durch die zusdtzliche Edelgasfullung 
wurde der Arbeitsbereich gegenuber 
den mit reinem Quecksilberdampf 
gefijllten Rohren nach niedrigen Tem- 
peraturen hin wesentlich erweitert. 
Die Rohre eignet sich deshalb auch fiir 
den Betrieb in kalten Raumen. 
Anwendungsgebiet: Drehzahlregelung 
elektrischer Antriebe, elektronische 
Steuerungen, Gleichrichteranlagen. 

Description 

The Thyratron S 1/50 i IV is a glowing 
cathode with control grid being filled 
with rare gas and mercury vapour. 
Due to the additional filling of the rare 
gas, and after lower temperatures, the 
range of operation is thus essentially 
increased, in comparison to valves 
which are filled with pure mercury 
vapour. This valve is then suitable for 
operation in cold rooms. 

Range of application: To supervise 
the number of revolutions from elec- 
trical drives, electronic supervision, 
rectifying installations. 

Description 

Le thyratron S 1/50 i IV est un tube a 
cathode incandescente rempli de gaz 
rare et de vapeur de mercure avec 
grille de contrdle. Par le remplissage 
additionnel a gaz rare la capacite de 
travail a ete considerablement etendue 
pour les basses temperatures, en com- 
paraison des tubes remplis de pure 
vapeur de mercure. Pour cette raison 
le tube peut etre utilise aussi dans les 
espaces froids. 

Utilisation: Reglage de vitesse des 
commandes electriques, commandes 
electroniq ues, installations de redres- 






MaBbild 

(max. Abmessungen) 


Schema de dimensions 

(max.) 


Schaifschema und 
Sockelanschlusse, 


Scheme of Connections 
and Base Connections, 


Esquema deconexion y 
conexiones del zocalo. 


Descripcion 

El tiratron S 1/50 i IV es una valvula de 
catodo incandescente llenada de gas 
noble y de vapor de mercurio, con 
rejilla de regulaci6n. Debido al relleno 
adicional de gas noble, la gama de 
operacidn se ha ensanchado conside- 
rablemente, en comparacion con las 
valvulas llenadas de vapor de mer- 
curio exclusivamente. Por consi guiente, 
la valvula se presta tambien para el 
servicio en lugares frios. 

Campos de aplicacion : Regulacion del 
numero de revoluciones de acciona- 
mientos electricos, gobierno electro- 
nic©, instalaciones rectificadoras. 


I 
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Allgemeine Daten 

General Data Donnies G6n<§rales Datos generates 


Heizung: Indirekt, Oxydkatode 
Heating: Indirect, oxide coated 
Chauffage: Indirect, cathode d oxydes 


Caldeo: indirecto, catodo de oxido 

U, 5 V 

If ca. 20 A 

Ia J|j 5 min 

Ia *) 60 min 

Temperaturbereich : — 35 . . . -f- 60 °C 
Temperature Range: 

Port6e de la temperature: 

Gama de temperaturas : 


Betriebslage: Senkrecht, Sockel unten 
Position of Operation: To be stood 
vertical, base facing downwards 
Positionenservice:verticale,culoten bas 
Posicidn de servicio: vertical, zocalo 
abajo 

Gewicht: Weight: ca. 950 g 
Poids: Peso: 


Sockel : Spezial, mit 4 Stiften 
Base: 4 pin Special base 
Base: Culot special d 4 broches 
Zocalo: especial de 4 clavijas 


Hersteller der Fassung: 
Producer of the Socket: 
Fabricant du support: 
Fabricante del porta- 
lamparas : 


Funkwerk 

Kopenick 

Nr. 

0732.020— 

00001 


Betriebswerte 
Operating Ratings 
Caract^ristiques du Fonctionnement 
Valores de servicio 

U, 16 V R g 20 kQ 

. . . 60 V t A L iij 10 min 


Max. Ratings 


Grenzwerte 
Vaieurs Limites 


Valores limites 

16 A 

• 100 V 

0,2 A 


Hierzu gehoren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen“. 

Please refer to the “General Operating Conditions”. 

Voir d ce sujet les « Conditions generates de service s*. 

Se ruega presten atencidn a las condiciones generates de servicio. 



Obenstehende Abbildung zeigt die 
Gittergleichspannung U g , bei der die 
Rohre gerade noch sperrt, als Funktion 
der Anodenspannung u a aufgetraqen. 
DerKennlinien-Streubereich ergibt sich 
aus einer Vielzahl von gemessenen 
Ronren. 


La figure susdite represente la tension 
continue de grille U g , qui permet en- 
core le blocage du tube, exprimee en 
fonction de la lension d’anode u a . La 
portee de la dispersion de la courbe 
caracteristique est obtenue d’un grand 
nombre de tubes mesures. 


The illustration which is shown here 
indicates the grid direct voltage U Q , 
which is at the time blocked by the 
valve, as a function of the plate vol- 
tage u a . The Characteristic Stray Range 
results out of a large number of mea- 
sured valves. 


Ei aibujo de arriba ensena la tension 
continua de rejilla U g con la cual la 
valvula queda justamenie cerrada, 
como funcion de la lension anodica u a . 
La gama de dispersion de las caracte- 
risticas resulta de una multitud de 
valvulas medidas. 
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Art der Schaltung 
Type of Connection 
Genre du montage 
Modo de conexion 


(V) (V) 
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN 


G 7 ,5/0,6 d 



GLEICHRICHTERROHRE MIT QUECKSILBERDAMPF 
Rectifying Valve with Mercury Vapour 
Lampe redresseuse a vapeur de mercure 
Valvula rectificadora de vapor de mercurio 


Beschreibung 

Die Gleichrichterrohre G 7,5yC,6 d ist 
eine mit Quecksilberdampf gefullte 
Gluhkatodenrohre. Sie kann mit Pha- 
sengleichheit oder mit ca. 90° Phasen- 
differenz zwischen Heiz- und Anoden- 
wechselspannurig betrieben werden. 
Die zuletzt-genannte Schaltung gestat- 
tet ein besseres Ausnutzen der Katode, 
groBereStromabgabe und ei ne longer e 
Lebensdauer. Die Rohre eignet sich 
fur den Betrieb in allgemeinen Gieich- 
richteranlagen. 



Description 

The Rectifying Valve G 7, 5/0,6 d 
is a glowing cathode and is filled 
with mercury vapour. It can be 
operated with phase coincidence 
or with approx. 90- phase diffe- 
rence between the heating and 
plate alternating voltage^ The 
last mentioned connection per- 
mits a special use of the cathode, 
a large current delivery and a 
longer duration of the valve. This 
Rectifying Valve G 7, 5/0,6 d is 
suitable for all typical operations 
in the rectifying installations. 




MaBbild 

Sketch of measure- 
ments 

(max. dimensions) 

Schema de dimensions 

(max.) 

Croquis 

Schaltschema und 
Sockelanschlusse, 

von unten gegen die Rohre 


Scheme of Connections 
and Base Connections, 



Schema des connexions 
et broches de la base, 

face a I'observateur. 

Esquema deconexion y 
conexiones del zocalo. 


Description 

La lampe redresseuse G 7, 5/0, 6 d est un 
tube a cathode incandescente rempli de 
vapeur de mercure. Elle peut etre mise 
en marche d une concordance de 
phasesou a une difference de phases de 
90° environ entre la tension filament 
et la tension alternative d’anode. Le 
dernier mention ne montage permet une 
meilleure utilisation de la cathode, un 
plus grand debit de courant et une 
duree de vie augmentee. Le tube est 
convenable pour le service dans les 
installations generales de redresseurs. 


Descripcion 

La valvula rectificadora G 7, 5 0, 6 d es 
una valvula de catodo incandescente 
llenada de vapor de mercurio. Puede 
accionarse con igualdad de fases o 
con una diferencia de fases de aprox. 
90° entre la tension de caldeo y la 
alterna del anodo. Esta ultima conexion 
permite un mejor aprovechamiento 
del catodo, una emision mayor de 
corriente y una elevada duracion de 
la valvula. La valvula se presta para 
el servicio en instalaciones rectifi- 
cadoras generales. 



G 7,5 0,6 d VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN 


Aligemeine Daten 

Donnies Gdndrales Datos generates 


<$> 


Heizung: Direkt, Oxydkatode 
Heating: Direct, oxide coated 
Chauffage: direct, cathode a oxyde: 
Caldeo: directo, catodo de oxido 


Temperaturbereich 1 5 . 
Temperature Range: 
Portee de la temperature: 
Gama de temperaturas : 


Betriebslage : Senkrecht, Sockel unten 
Position of Operation: To be stood 
vertical, base facing downwards 
Position en service: verticale,cu lot en bas 
Posicion de servicio: vertical, zocalo 
abajo 

Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca. 80 g 
Sockel: 4-Stift-Europasockel 
Base: 4 pin European base 
Base: Culot type europeen a 4 broches 
Z6calo: “Europa” de 4 clavijas 
Hersteller der Fassung: Fa. 

Producer of the Socket: Langlotz 

Fabricant du support: Ruhla 

Fabricante del porta- Nr. 934/5 

lamparas : 


operating noting 

Caractdristiques du Fonctlonnement 
Valor de servicio 


Max. Ratings 


Grenzwerte 
Valeurs Limites 


Valores timites 


Hierzu gehoren die ,,AI!gemeinen Betriebsbedingungen“. 

Please refer to the “General Operating Conditions”. 

Voir d ce sujet les « Conditions generates de service 

Se ruega presten atencion a las condiciones generates de servicio. 


leizzeil nach jedem Transport. 

*) Dur6e du chauffage In 
^recaldeo des puds de cada transporte. 


<$> 


VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN I G7, 5/0,6 6 


Art der Schaltung 
Type of Connection 


Modo de conexidn 
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G 10/4 d 




GLEICHRICHTERROHRE MIT QUECKSILBERDAMPF 
Rectifying Valve with Mercury Vapour 
Lampe redresseuse a vapeur de mercure 
Valvula rectificadora de vapor de mercurio 


Beschreibung 

Die Gleichrichterrohre G 10/4 d ist eine 
mit Quecksilberdampf gefullte Gluh- 
katodenrohre. Sie kann mit Phasen- 
gleichheit oder mit ca. 90° Phasen- 
differenz zwischen Heiz- und Anoden- 
wechselspannung betrieben werden. 
Die zuletzt genannte Schaltung gestat- 
tet ein besseres Ausnutzen der Katode, 
groBere Stromabgabe und eine langere 
Lebensdauer der Rohre. Die Gleich- 
richterrohre G10/4d eignet sich fur 
den Betrieb in ailgemeinen Gleichrich- 
teranlagen. 


Description 

The Rectifying Valve G10 4d 
is a glowing cathode and is filled 
with mercury vapour. It can be 
operated with phase coincidence 
or with approx. 90° phase diffe- 
rence between the heating and 
plate alter noting voltage. The last 
mentioned connection permits a 
special use of the cathode, a large 
current delivery and a longer 
duration of the valve. This Recti- 
fying Valve G10 4d is suitable 
for all typcial operationsjn the 
rectifying installations. 




MaBbild 

(max. Abmessungen) 

Sketch of measure- 
ments 

Schema de dimensions 

(max.) 

Croquis 

Schaltschema und 
Sockelanschlusse, 

gesehen. 

Scheme of Connections 
and Base Connections. 


Schema des connexions 
et broches de la base, 

face a I’observateur. 

Esquema deconexion y 
conexiones del zocalo, 

visto desde abajo hacia la 


Description 

La lampe redresseuse G 10 4 d est un 
tube a cathode incandescente rempli 
de vapeur de mercure. Elle peut etre 
mise en marche a une concordance de 
phases de 90° environ entre la tension 
filament et la tension alternative d’ano- 
de. Le dernier-mentionne montage 
permet une meilleure utilisation de la 
cathode, un plus grand debit de cou- 
rant et une duree de vie augmentee. 
La lampe redresseuse G10/4d est 
convenable pour le service dans les 
installations generales de redresseurs. 


Descripcion 

La valvula rectificadora G10/4d es 
una valvula de catodo incandescente 
llenada de vapor de mercurio. Se 
puede accionar con igualdad de fases 
o con una diferencia de fases de aprox. 
90 tt entre la tension de caldeo y la 
alterna del anodo. Esta ultima conexion 
permite el mejor aprovechamiento del 
catodo, una emision mayor de corriente 
y una elevada duracion de la valvula. 
La valvula rectificadora G10/4d se 
presta para el servicio en instalaciones 
rectificadoras generales. 




If 

-r 1 


1 

G 10/4 d VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN SjNjf 

Allgemeine 

Daten 


General Data Dcnndes G6n6rales Datos generales | 

Heizung: Direkt, Oxydkatode 

Gewicht: Weight: ca. 200 g 

Heating: Direct, oxide coated 



Chauffage: direct, cathode d oxydes 



Caldeo: directo, cdtodo de 6xido 

Socket: 4-Stift-Spezial, 

mit Bajonett- 

U ( 5 V 

verschluB 


If ca. 7 A 

Base: 4 pin Socket with bayonet-catch j 

t A ;> 1 min 

Base: Culot spdcia! d 4 

broches avec 

t A *) ^ 60 min 

joint en baionnette 


Temperaturbereich: + 15 35 °C 

Z6calo: especial, de 4 

clavijas, con 

Temperature Range: 

cierre de bayoneta 


Portce de la tempdrature: 



Gama de temperaturas: 

Hersteller der Fassung: 

RFT Elektro- 

Betriebslage: Senkrecht, Socket unten 

Producer of the Socket: 

und Radio- 

Position of Operation: To be stood 


zubehor 



Dorfhain 

Position en service: verticale.culot en bas 

Fabricante del porta- 

Nr. 

Posicidn de servicio: vertical, z6calo 


0732.009— 

abajo 


00001 

Betriebswert 


Operating Rating 


Caractdristiques du 

Fonctionnement 


Valor de servicio 


U t 16 V 



: Grenzwerte 


Max. Ratings Valeurs Limites Valores limites 1 

Uasperrma* 10 kV 

1 max 1 

4 A 

: ^a max 4 A 



Hierzu gehoren die ,,Allgemeinen 

Betriebsbedingungen“. 


Please refer to the “General Operating Conditions”. 


Voir d ce sujet les « Conditions g6 

nerales de service ». 


Se ruege presten atencidn a las condiciones generales de s 

ervicio. 

*) Anheizzelt nach jet 

em Transport. 


*) Warming up lime after each transport. 

*) Duree du chauffage InTial apre 

chaque transport 

; *) Tlempo de precaldeo despi 

jes de cada transporte. 



G 10/4 d 
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Glelch- 

gerichtete 

Spannung 


Art der Schaltung 
Type of Connection 
Genre du montage 
Modo de conexion 


Voltage 





Gleich- 

gerlchteter 

Strom 

(Mlttelwert) 


Rectified 

Current 



(valeur 

moyenne) 





/ 
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VEB WERK FDR FERNMELDEWESEN G 20/5 d 


GLEICHRICHTERROHRE MIT QUECKSILBERDAMPF 
Rectifying Valve with Mercury Vapour 
Lampe redresseuse a vapeur de mercure 
Valvula rectificadora de mercurio 

Beschreibung MaBbild 

Die Gleichrichterrohre G 20/5 d ist t (max. Abmessunge 

eine mit Quecksilberdampf gefullte f — i T _. ^ , , 

Gluhkatodenrohre. Sie kann mit Pha- r — n f Sketch of mea 

sengleichheit oder mit ca. 90° Phasen- j r 1 merits 

differenz zwischen Heiz- undAnoden- yS — (max. dimensions) 

wechseispannunq betrieben werden. / \ _ ,. , 

Die zuletzt genannte Schaltung gestat- ( \ Schema de dimensions 

tet ein besseres Ausnutzen der Katode, I i30$!£v hir ‘ qu i (max.) 

groBere Stromabgabe und eine langere V*" a^p°"° J Croquis 

Lebensdauer der Rohre. Die Gleich- V / (medidas max ) 

richterrohre G 20/5 d eignet sich fur \ / ^ 

den Betrieb in allgemeinen Gleich- j 

richteranlagen. Schaltschema 


Description 

This Rectifying Valve G 20/5 d is 
a glowing cathode valve which is 
filled with mercury vapour. It 
can be operated with phase coin- 
cidence or wiih approx. 90° 
phase difference between the 
heating and plate alternating . 

voltage. The last mentioned 
connection permits a special j— 

use of the cathode, a large / _L. 

current delivery and a longer / 
duration of the valve. This V < 

valve is suitable for all typical 
operations in the rectifying T 1 
installations. f 1 

Description 

La lampe redresseuse G 20/5 d est un 
tube a cathode incandescente rempli 
de vapeur de mercure. Elle peut etre 
mise en marche a une concordance de 
phases ou a une difference de phases 
de 90 c entre la tension filament et la 
tension alternative d ’an ode. Le dernier- 
mentionne montage permet une meil- 
leure utilisation, un plus grand debit 
de courant et une duree de vie aug- 
menfee. La lampe redresseuse G 20/5 d 
est convenable pour le service dans les 
installations generales de redresseurs. 



Schaltschema und 
Sockelanschlusse, 


Scheme of Connections 
and Base Connections, 


Schema des connexions 
et broches de la base, 

face a I’observaieur. 

Esquema deconexion y 
conexiones del zocalo, 

vislo desde abajo hacla la 


Descripcion 

La valvula rectificadora G 20/5 d es 
una valvula de caiodo incandescente 
llenada de vapor de mercurio. Se 
puede accionar con igualdad de fases 
o con una diferencia de fases de aprox. 
90° entre la tension de caldeo y la 
alterna de! anodo. Esta ultima co- 
nexion permite un mejor aprovecha- 
miento del catodo, una emision mayor 
de corriente y una elevada duracion 
de la valvula. La valvula rectificadorc 
G 20/5 d se presta para el servicio en 
instalaciones rectificadoras generales. 
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Allgemeine Daten 

General Data Donnies Ginirales Datos generates 


Heizung: Direki, Oxydkatode 
Heating: Direct, oxide coated 
ChaOffage: direct, cathode d oxydes 
Caldeo: directo, catodo de 6xido 


Temperaturbereich : +15...4-35 c C 
Temperature Range: 

Portde de la temperature: 

Gama de temperaturas : 


Betriebslage: Senkrecht, Socket unten 
Position of Operation: To be stood 
vertical, base facing downwards 
Position en service: verticale.cuioten bas 
Posici6n de servicio: vertical, zocalo 
abajo 

Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca.650g 
Sockel: 2-Stift-Spezial,mit Fuhrungsnase 
Base: 2 pin socket with guidance nose 
Base: Culot special a 2 broches avec 
talon-guide 

Z6calo: especial, de 2 clavijas con 
fiador 

Hersteller der Fassung: Funkwerk 

Producer of the Socket: Kopenick 

Fabricant du support: Nr. 

Fabricante del porta- 0732.021 — 
lamparas: 00001 


Operating Rating 

Caractdristiques du Fonctionnement 
Valor de servicio 


Max. Ratings 


Valores limites 


Hierzu gehoren die ..Allgemeinen Betriebsbedingungen“. 

Please refer to the “General Operating Conditions”. 

Voir d ce sujet les « Conditions gdndrales de service ». 

Se ruega presten atencidn a las condiciones generales de servic 
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Wechsel- 

Spannung 

Supply- 

Allernatina 


Art der Schaltung 
Type of Connection 
Genre du montage 
Modo de conexion 



cion 


G 20/5 d 


Gleich- 

gerlchlete 

Spannung 

Rectified 

Voltage 


Gleich- 

gerlchteter 

Strom 

(Mittelwert) 




8200 


9600 


G 20/5 d 
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VEB WERK FDR FERNMELDEWESEN 


Obersichts- 
t a belle 


Thyratrons und Gleichrichferrohren mit Quec.silberdampf, 
nach Sperrspannung und Verwendungszweck geordnet 
Thyratrons and Rectifying Valves with mercury vapour 
according to Reverse Voltage and Purpose of Application 

Thyratrons et lampes redresseuses a vapeur de mercure arranges 
conformement a tension de blocage et but d’emploi 

Tiratrones y valvulas rectificadoras de vapor de mercurio 
ordenadas segun la tension de cierre y el fin de empleo 


Sperrspannung 

Reverse Voltage 

Tension de blocage 

Tension de cierre 

bis 

upto 1 kv 

hast a 

bis 

" p ‘° 1 ,3 kV 

bis 

up lo 5 k y 

Impulserzeugung 

Production d’impulslons 

Generaclon de Impulsion 

S 0,8/2 i ill 


1 

Klppschwlngrohren 

Electronic Sweep Oscillation Valves 

Tubes sux oscillations de relaxation 

Vdlvulas oscllantes de reversion j 

S 1/0,2 i II 
<A)/{E) 

S 1 ,3/0,5 i V 


Relals- und Steuerrohren 

Relays and Control Valves jj 

Tubes de relals et de commande j! 

VAIvulas rele y de regulacion !j 

S 1/0,2 i II 
(A)/(E) ; 

S 1,3/0, 5 i V : 


Industrlelle Rcgelanlagcn j; 

Industrial Controlling Installations ji 

Installations de reglage industriclles |! 

Instclaciones Industrialcs de regulacion |j 

S 1/6 i IV 

S 1/20 i IV 

S 1/50 i IV 

S 1 ,3/0,5 i V 

S 5/1 i 

S 5/6 i 

S 5/20 i 

Gleichrichteranlagen | 

Rectifying Installations 

Installations de redresseurs 

Instalaclcnes rectificadoras ! 

S 1/6 i IV | 
S 1/20 i IV ! 
S 1/50 i IV ! 


S 5/1 i 

S 5/6 i 

S 5/20 i 
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Ubersichfs- 
ta belle 
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Sperrspannung 

Reverse Voltage 

Tension de blocage 

Tension de clerre 

bis 

up '° 10 kV 

a 

hasta 

bis 

VP to 15 kv 
a 

hasta 

bis 

up '° 20 kV 

a 

hasta 

Impulserzeugung 

Pulse Generation \ 

Production d’lmpulsions 

Generaclon de Impulsion 

1 

i 



!; | 

Klppschwlngrohren 

Electronic Sweep Oscillation Valves |i 

Tubes aux oscillations de relaxation 

V&lvulas oscllanf-es de reversion j| 

| 



Relais- und Sfeuerrohren 
Relays and Control Valves 
Tubes de relais et de commande 
VAIvulas rele y de regulaclon 


Industrlelle Regclanlagen 
Industrial Controlling Installations 
installations de rfcglage Industrielles 
Instalaciones industrlales de regulaclon 


S 7, 5/0,6 d 


S 15/5d 
S 15/40 1 


Glcichrlchte rcnlagen 
Rectifying Installations 
Installations de redresseurs 
Instalaciones rect'ficadoras 


S 7,5/0, 6 d 
G 7, 5/0.6 d 
G 10/4 d 


S 15/5 d 
S 1 5/40 i 


G 20/5 d 
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